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е таа 


The HT-BE1 system consists of one unit 
of SA-WBE1 and five units of SS-BE1. 


SA-WBE1 


This system incorporates Dolby* Digital and Pro Logic Surround and 
the DTS** Digital Surround System. 


* Manufactured under license from Dolby Laboratories. 

“Dolby,” “Pro Logic,” and the double-D symbol are trademarks of 
Dolby Laboratories. 

Confidential unpublished works. € 1992-1997 Dolby Laboratories. All 
rights reserved. 

** Manufactured under license from Digital Theater Systems, Inc. US Pat. 
No. 5,451,942 and other worldwide patents issued and pending. “DTS” 
and “DTS Digital Surround" are trademarks of Digital Theater Systems, 
Inc. € 1996 Digital Theater Systems, Inc. All rights reserved. 


US Model 
Canadian Model 
AEP Model 

UK Model 

E Model 


SPECIFICATIONS 


AUDIO POWER SPECIFICATIONS 

POWER OUTPUT AND TOTAL HARMONIC DISTORTION: 

With 6 ohm loads, both channels driven, from 120 — 10,000 Hz; rated 19 
watts per channel minimum RMS power, with no more than 10 96 total 
harmonic distortion from 220 milliwatts to rated output. 


SA-WBE1 (subwoofer) 
Max. output 


Subwoofer: 30 W (6 ohms) 

Front: 15 W 4 15 W (6 ohms) 
Center*: 15 W 

Rear*: 15W+15W 


* Depending on the sound field settings and the source, there may be no sound output. 

Speaker system Bass reflex type 

Speaker unit 130 mm (5 1/8 inches) dia. cone type 

Dimensions (approx.) 215 x 271 x 302 mm (8 1/2 x 10 3/4 x 12 inches) 
(w/h/d, not including the projecting parts) 

Mass (approx.) 

US, CND model: 

AEP, UK, SP, MY model: 


6.3 kg (13 Ib 15 oz ) 
6.4 kg (14 Ib 2 oz ) 


SS-BE1 (satellite speakers) 

Speaker system Closed box type 

Speaker unit 50 mm (2 inches ) dia. cone type 

Rated impedance 6 ohms 

Dimensions (approx.) 61 x 82 x 65.5 mm (2 1/2 x 3 1/4 x 2 5/8 inches) (w/h/d) 
Mass (approx.) 175 g (7 oz) 


9-874-031-04 Sony Corporation 
2005E04-1 Audio Group 
O 2005. 05 Published by Sony Engineering Corporation 


General 

Power requirements 
US, CND, MX model: 
AEP, UK model: 

SP, MY model: 
Power consumption 


120V AC, 60 Hz 
230 V AC, 50/60 Hz 
220-240 V AC, 50/60 Hz 


US model: 60 W 
1.0 W (at the Power Saving Mode) 
CND, MX model: 75 W 


1.0 W (at the Power Saving Mode) 
AEP, UK, SP, MY model: 45 W 
0.3 W (at the Power Saving Mode) 
5°C to 35°C (41°F to 95°F) 
5 96 to 90 96 
Speaker cords (3 m (10 ft) x 3, 8 m (26 ft) x 2) 
Optical digital cord (1) (US, CND, SP, MY model) 
Coaxial digital cord (1) (AEP, UK model) 
Remote commander (remote) RM-BEI (1) 
Size AA (R6) batteries (2) 


Operating temperature 
Operating humidity 
Supplied accessories 


Design and specifications are subject to change without notice. 


* Abbreviation 
CND : Canadian model 
SP : Singapore model 
MY  :Malaysia model 
MX  :Mexican model 


HOME THEATER SYSTEM 
SONY. 


HT-BE1/SA-WBE1/SS-BE1 


SAFETY CHECK-OUT 


After correcting the original service problem, perform the following 
safety check before releasing the set to the customer: 

Check the antenna terminals, metal trim, “metallized” knobs, screws, 
and all other exposed metal parts for AC leakage. Check leakage as 
described below. 


LEAKAGE TEST 


The AC leakage from any exposed metal part to earth ground and 
from all exposed metal parts to any exposed metal part having a 
return to chassis, must not exceed 0.5 mA (500 microamperes). 
Leakage current can be measured by any one of three methods. 


1. A commercial leakage tester, such as the Simpson 229 or RCA 
WT-540A. Follow the manufacturers' instructions to use these 
instruments. 


2. A battery-operated AC milliammeter. The Data Precision 245 
digital multimeter is suitable for this job. 


3. Measuring the voltage drop across a resistor by means of a VOM 
or battery-operated AC voltmeter. The “limit” indication is 0.75 
V, so analog meters must have an accurate low-voltage scale. The 
Simpson 250 and Sanwa SH-63Trd are examples of a passive 
VOM that is suitable. Nearly all battery operated digital 
multimeters that have a 2V AC range are suitable. (See Fig. A) 


To Exposed Metal 
Parts on Set 


Å 


ч V 


— 


L AC 
0.15uF — z 1.5kQ voltmeter 
(0.75V) 


L— 


|. — — — — 


= Earth Ground 


Fig. A. Using an AC voltmeter to check AC leakage. 


SAFETV-RELATED COMPONENT WARNINGĦ 


COMPONENTS IDENTIFIED BY MARK A OR DOTTED LINE 
WITH MARK Å ON THE SCHEMATIC DIAGRAMS AND IN 
THE PARTS LIST ARE CRITICAL TO SAFE OPERATION. 
REPLACE THESE COMPONENTS WITH SONY PARTS WHOSE 
PART NUMBERS APPEAR AS SHOWN IN THIS MANUAL OR 
IN SUPPLEMENTS PUBLISHED BY SONY. 


ATTENTION AU COMPOSANT AYANT RAPPORT 
Å LA SECURITE! 


LES COMPOSANTS IDENTIFIÉS PAR UNE MARQUE Å SUR LES 
DIAGRAMMES SCHÉMATIQUES ET LA LISTE DES PIÉCES 
SONT CRITIQUES POUR LA SÉCURITÉ DE FONCTIONNEMENT. 
NE REMPLACER CES COMPOSANTS QUE PAR DES PIECES 
SONY DONT LES NUMÉROS SONT DONNÉS DANS CE MANUEL 
OU DANS LES SUPPLÉMENTS PUBLIÉS PAR SONY. 
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HT-BE1/SA-WBE1/SS-BE1 
SECTION 1 


SERVICING NOTE 


1-1. EXTENSION CABLE AND SERVICE POSITION 


When repairing or servicing this set, connecting the jig (extension cable) as shown below. 


e Connect the MAIN board (CN801) and the DISPLAY board (CN701) with the extension cable (Part No. J-2501-049-A). 


MAIN board 
(CN801) 


J-2501-049-A 


DISPLAY board 
(CN701) 


HT-BE1/SA-WBE1/SS-BE1 


SECTION 2 
GENERAL 


Index to Parts and Controls 


Refer to the pages indicated in parentheses for details. 


Subwoofer 


Top panel/Front panel 


1] Ib (POWER) switch and indicator (15, 
23) 
Turns on and off the power of the 
system. 

2 remote sensor (5, 25) 
Accepts the remote control signals. 

3| MENU/ENTER (15, 16, 17, 19, 20, 23) 
Displays the menu on the display 
window. To executes the settings, press 
this button again. 

4] VOL/SELECT knob (15, 16, 17, 19, 20, 
23) 
Adjust the volume and select settings. 

5| Display window (13, 15, 17) 
Indicates the speaker setting, input 
signal, sound field mode, etc. 

Rear panel 

6/ AUDIO IN L/R jacks (11) 
Connect to the audio output of a TV, 
VCR, etc. 

7| USB jack (11) 
Connect to the PC. 

8/ DIGITAL IN OPTICAL/COAXIAL 
jacks (10) 
Connect to the DIGITAL OUT 
(OPTICAL) jack of the DVD player, etc. 

9! SPEAKER jacks (7) 
Connect to the supplied satellite 


speakers. 


continued 


uoneuuoju| jeuonippv ו‎ 


2765 


This section is extracted 
from instruction manual. 
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1 


12) 


13 


DVD CONTROL 


° 
beda 


1| TV button (22) 


Turns the TV on and off. 


2| SHIFT button (13, 16, 19, 20, 22, 23) 


Switches the function of the buttons on 
the remote. 


3| TV CH +/- (TV/VIDEO) buttons (22) 


Changes the TV channel. 
To change the TV input, press — while 
pressing SHIFT. 


4| REAR +/- buttons (16) 


Adjust the rear speakers volume. 


5| CENTER +/- buttons (16) 


Adjust the center speaker volume. 


6| IIPAUSE button (21) 


Pauses playing a disc. 


7| PLAY button (21) 


Plays a disc. 


8| MA /PPIPREV/NEXT buttons (21) 


Press to go to the next chapter or track, 
or to go back to the previous chapter or 
track. 


14 


15 


16 


17 


18 


19 


20 


21 


DVD ТОР MENU button (21) 
Displavs the title menu on the TV 
Screen. 

<=/4/4/=-/ENTER button (21) 
Selects and executes the items or 
settings. 

DISPLAY button (21) 

Displays the setup display of the DVD 
player. 

DVD 1/DVD 2 button (21) 

Turns on and off the power of the DVD 
player. 

1/0) (POWER) switch (13, 15) 

Turns on and off the system. 
FUNCTION button (15) 

Selects the input signal. 

SOUND FIELD (MENU) button (13, 
17, 19, 20, 23) 

Selects the sound field mode. 
Pressing this button while pressing 
SHIFT will select the menu. 
WOOFER +/- buttons (16) 

Adjust the subwoofer volume. 
VOLUME +/- buttons (13, 15, 19, 20, 
23) 

Make the speaker settings or adjust the 
volume of the system. 

Pressing this button while pressing 
SHIFT will set the speaker setup 
parameters. 

ESTOP button (21) 

Stops playing a disc. 

MUTING (TEST TONE) button (15, 
16) 

Mutes the sound. 

Pressing this button while pressing 
SHIFT will sound the test tone. 
-44/<< (SCAN) buttons (21) 
Locate a point while monitoring the 
picture. 

DVD MENU button (21) 

Displays the DVD menu on the TV 
screen. 

RETURN button (21) 

Returns to the previously selected 
screen. 


SECTION 3 
DISASSEMBLV 


* The equipment can be removed using the following procedure. 


SET 
Y 
3-1. TOP CHASSIS ASSY 
(Page 5) 
| | 
3-8. REAR PANEL ASSY 3-2. DISPLAY BOARD, 
(Page 6) KEY BOARD 
| (Раде 6) 
3-4. MAIN BOARD 
(Page 7) 
Note : Follow the disassembiv procedure in the numerical order given. 


3-1.TOP CHASSIS ASSV 


BVTP 3x10 


Q grille frame assy 


HT-BE1/SA-WBE1/SS-BE1 


Å — — — B ВИТР 3x10 


5; 9 BVTP 3x10 


blind panel 


HT-BE1/SA-WBE1/SS-BE1 


3-2. DISPLAY BOARD, KEY BOARD 


dial knob 


О BVTP 3x10 
DISPLAY board 


CN702 


KEY board 


D LCD holder sub assv 


BVTP 3x10 | 
BVTP 3x10 


BVTP 3x10 


3-3. REAR PANEL ASSV 


CN381 CN383 
© CN902 ы 
(Ехсері US, Canadian, Mexican model) CN301 


© CN901 
(US, Canadian, Mexican model) - 


D РТР 4x20 


Ә РТР 4x20 


W rear panel assy 


3-4. MAIN BOARD 


@ CN421 
Q BVTP 3x10 
© BVTP 3x10 


© MAIN board 


HT-BE1/SA-WBE1/SS-BE1 


e BVTP 3x10 


heat sink 


© DC fan (FAN901) 


@ BTP 3x25 


HT-BE1/SA-WBE1/SS-BE1 
SECTION 4 
DIAGRAMS 


4-1. IC PIN DESCRIPTIONS 
• |C801 uPD703033A (SYSTEM CONTROLLER) 
Pin Name Pin Description 
LRSY CD L/R clock input 
CO-DI Data output for MAC. 
CO-CLK Clock output for MAC. 
Destination setting input (L: US, Canadian, Mexican model, H: Except US, Canadian, 


U L/OTHER H . 
Mexican model) 


USB L/OTHER H USB setting input (Fixed at L) 
NC Not used. (Open) 
DSP-DO Serial data output for DSP. 
DIG-DI Serial data input from DSP. 
DIG-CLK Clock output for DSP. 
EVDD Power supply pin (43.3 V) 
EVSS Ground 
DSP-RST 
DSP-PM 
DSP-CS 
DSP-HACN 
DSP-BST 
DSP-GP9 
DSP-PLOCK 
DIR-ERR 
DIR-CE 
DIR-XST 
VPP — | Programming power supply pin 
DIR-AD Serial data output for DIR. 
DIR-XMODE Svstem reset signal input from DIR. 
DIRDO Serial data input from DIR. 
NC Not used. (Open) 
MUTE-FL,FR Amplifier mute (FL, FR) output 
MUTE-SL,SR,C Amplifier mute (SL, SR, C) output 
MUTE-SW Amplifier mute (SW) output 
30 to 33 NC Not used. (Open) 
34 RESET Il-com reset signal input 
35 XTI Not used. (Fixed at L) 
36 XT2 Not used. (Open) 
37 Not used. (Connected to capacitor) 
38 Main clock signal output (16 MHz) 
39 Main clock signal input (16 MHz) 
40 Ground 
41 Power supply pin (45 V) 
Not used. (Open) 
44 Amplifier mute output 
45 Not used. (Open) 
46 Power control signal input 
Not used. (Open) 
51 Not used. (Fixed at L) 
52 Not used. (Open) 
53 LCD-CLK Clock output for LCD driver. 
54 LCD-DATA Serial data output for LCD driver. 
55 LCD-CS Chip select output for LCD driver. 
56 LCD-C/D Latch output for LCD driver. 
57 LED-CLR Not used. (Open) 


Reset signal output for DSP. (L: active) 
PLL initialization output for DSP. 
Chip select output for DSP. 


Acknowledge signal input from DSP. 


Boot stop signal output for DSP. 


Decode signal input from DSP. 


Internal PLL lock signal input from DSP. 
PLL lock signal input from DIR. 
Chip enable signal output for DIR. 


Reset signal input from DIR. 


° 
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Pin Name 
BVDD 


HT-BE1/SA-WBE1/SS-BE1 


Pin Description 
Power supply pin (43.3 V) 


59 


BVSS 


Ground 


NC 


Not used. (Open) 


62 


READY-H 


Power supply (ready) output 


63 


USB-PLYSCK 


USB play/idle decision input 


64 to 66 


NC 


Not used. (Open) 


67 


USB-H 


USB/analog select output 


68 


VOL-STB 


Latch output for volume control. 


69 


VOL-CLK 


Clock output output for volume control. 


70 


VOL-DATA 


Data output for volume control. 


71 


NC 


Not used. (Open) 


72 


READY-H 


Ready LED ON/OFF control output (ready mode: red LED light on) 


73 


NC 


Not used. (Open) 


74 


AVDD 


Analog power supply pin (45 V) 


75 


AVSS 


Analog ground 


76 


AVREF 


Analog reference voltage pin (+5 V) 


77 to 80 


NC 


Not used. (Fixed at H) 


81 


AUDIO DEC 


Auto power ON/OFF level check input 


82 


KEVI 


Kev AD value input 


83 


ENA 


Encoder A input 


84 


ENB 


Encoder B input 


85 


DIGITAL DEC 


Level decision input from DIR. 


NC 


Not used. (Fixed at H) 


89 


NC 


Not used. (Open) 


90 


STOP 


Stop mode check signal input 


91 


SIRCS 


SIRCS signal input 


92 


RDS-DATA 


Not used. (Open) 


93 


P-WAKE 


Interruption signal input from STOP mode. 


94 to 96 


NC 


Not used. (Open) 


97 


IN 


H-com programming serial in input 


98 


CO-S/MUTE 


Soft mute control output for MAC. 


99 


CO-PD 


Soft reset control output for MAC 


CO-CS 


Chip select output for MAC. 


HT-BE1/SA-WBE1/SS-BE1 


• 1C802 CXD9617R (DSP) 
Pin Name Pin Description 
VSS Ground 
XRST Reset signal input from system controller. 
EXTIN Not used. (Connected to ground) 
FS2 Not used. (Connected to ground) 
VDDI Power supply pin (42.4 V) 
FSI Not used. (Connected to ground) 


PLOCK Internal PLL lock signal output for system controller. 
VSS Ground 
MCLKI Clock signal input (13.5 MHz) 
VDDI I Power supplv pin (42.4 V) 

VSS 
MCLK2 
MS 
SCKOUT 
LRCKII 
VDDE 
ВСКП 
SDII 
LRCKO 
BCKO 
VSS 
KFSIO 
SDOI to SDO3 
SDO4 
SPDIF 
LRCKD 
BCKD 
SDD 
VSS 
HACN 
HDIN 
HCLK 
HDOUT 
HCS 
SDCLK 
CLKEN 
RAS 
VDDI 
VSS 
CAS 
DQM/OEO 
CS0 
WE0 
VDDE 
WMDI 
VSS 
WMDO 
PAGE2 
VSS 

PAGEI External memory page switching signal output (Not used. (open)) 


v | сој | || | | א‎ | = 


- 
° 


- 
- 


Ground 
Clock signal output (13.5 MHz) 


Switching signal input of master/slave operation. (Fixed at L : internal clock) 


— 
N 


- 
о 


— 
a 


Internal system clock signal output 


- 
u 


Not used. (open) 


- 
a 


Power supply pin (+3.3 V) 


= 
- 


Not used. (open) 
Audio IF data input 


— 
oo 


- 
© 


Sampling clock output for digital audio serial data 


t 
© 


Bit clock output for digital audio serial data 


| 


N 
на 


Ground 
Audio clock signal (384fs/256fs) input/output 


Digital audio serial data output 


> 
ID 
= 
(e) 


N 
ON 


Audio IF serial output (Not used. (open)) 


N 
I 


Not used. (open) 


N 
oo 


Sampling clock input from audio serial data. 


N 
© 


Bit clock input from audio serial data. 


о 
° 


Digital audio data input 


о 
- 


Ground 


| 


шә 
N 


Acknowledge signal output for system controller. 


о 
о 


Serial data input from svstem controller. 


w 
R 


Clock input from system controller. 


шә 
u 


Serial data output for system controller. 


о 
ON 


Chip select input from svstem controller. 


чә 
- 


Not used. (open) 


о 
oo 


Not used. (open) 


о 
© 


Not used. (open) 


| о|ојо|- O но 


a 
© 


Power supply pin (+2.4 V) 


+ 
= 


Ground 


a 
ко 


Not used. (open) 


a 
w 


Not used. (open) 


+ 
к 


External memorv chip select output (SRAM) (Not used. (ореп)) 
SRAM write enable output (Not used. (open)) 


a 
Сл 


a 
ON 


Power supply pin (43.3 V) 
Not used. (Fixed at L) 
Ground 

Not used. (Fixed at L) 
Not used. (open) 


== O| O O О 


+ 
I 


a 
бо 


+ 
o 


Сл 
° 
о = 


u 
- 


Ground 


сл 
N 


сл 
о 


PAGEO External memorv page switching signal output (Not used. (open)) 
BOOT Not used. (open) 


ол 
ы 
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55 


Pin Name 
BTACT 


Pin Description Note on Schematic Diagram: 


Not used. (open) All capacitors are in uF unless otherwise noted. (p: pF) 


56 


BST 


Boot stop signal input from system controller 50 WV or less are not indicated except for electrolytics 


57 


MODI 


5 : А я and tantalums. 
Operation mode signal input (Fixed at H : 256fs) All resistors are in Q and 1⁄4 W or less unless otherwise 


58 


MODO 


Operation mode signal input (Fixed at L : single chip mode) specified. 


59 


EXLOCK 


я | ЈРМ : nonflammable resistor. 
Lock signal input C 1 : panel designation. 


60 


VDDI 


Power supply pin (42.4 V) Note: Note: 


61 


VSS 


Ground The components identi- | Les composants identifiés par 


62 to 66 


A17 to A13 


fied by mark A or dotted | une marque Å sont critiques 


External memory address output (SRAM) (Not used. (open)) line with mark A arecrii- | pour la sécurité 


67 


GP10 


Connected to LRCKO cal for safety. Ne les remplacer que par une 


68 


GP9 


Decode signal output for system controller. Replace only with part | piéce portant le numéro 


69 


GP8 


number specified. spécifié. 


Audio signal input from DIR. 


70 


VDDI 


Power supply pin (42.4 V) w : B+ Line. 


71 


VSS 


Voltage is dc with respect to ground under no-signal 


Ground (detuned) condition. 


72 to 75 


D15/GP7 to D12/GP4 


External memory data input/output (general port) (Not used. (open)) Voltages are taken with a VOM (Input impedance 10 МО). 


76 


VDDE 


Voltage variations may be noted due to normal produc- 


Power supply pin (43.3 V) tion tolerances. 


77 to 80 


D11/GP3 to D8/GPO 


External memorv data input/output (general port) (Not used. (open)) Signal path. 


81 


VSS 


=> LINE 
Ground EZ» :DIGITAL AUDIO (OPTICAL) 


82 


A9 


External memory address output (SRAM) (Not used. (open)) =>  :DIGITAL AUDIO (COAXIAL) 


A12 to А10 


External memory address output (SRAM) (Not used. (open)) Abbreviation 


86 


TDO 


: Canadian model. 


Not used. (open) : Singapore model. 


87 


TMS 


Not used. (open) : Malaysia model. 


88 


XTRST 


: Mexican model. 


Not used. (open) ) : Page of Service Manual. 


89 


TCK 


Not used. (open) )) : Page of Supplement-1. 


90 


TDI 


Not used. (open) 


91 


VSS 


Note on Printed Wiring Boards: 
Ground e о —- : parts extracted from the component side. 


92 to 97 


A8 to A3 


External memory address output (SRAM) (Not used. (open)) • [MM : Pattern from the side which enables seeing. 


98, 99 


D7, D6 


* Abbreviation 


External memory data input/output (SRAM) (Not used. (open)) : Canadian model. 


100 


VDDI 


Power supply pin (42.4 V) : Singapore model. 


101 


VSS 


: Malaysia model. 


Ground . 
: Mexican model. 


102 to 105 


D5 to D2 


External memory data input/output (SR AM) (Not used. (open)) ): Page of Service Manual. 


106 


VDDE 


Power supply pin (+3.3 V) )) : Page of Supplement-1. 


107, 108 


DI, DO 


External memorv data input/output (SRAM) (Not used. (open)) 


109,110 


A2, Al 


External memory address output (SRAM) (Not used. (open)) 


111 


VSS 


Ground 


112 


АО 


External memorv address output (SRAM) (Not used. (ореп)) 


113 


PM 


PLL initialization input from svstem controller. 


114, 115 


SDB, SDI4 


Not used. (open) 


116 


SYNC 


Sync/async selection input (Fixed at H : async) 


117 to 119 


VSS 


Ground 


120 


VDDI 


Power supply pin (+2.4 V) 
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«Waveforms 
@ 1V/div SOnsec/div 


Vs 
3.0Vp-p 


12.0MHz 
IC501 (28) (XTO) 


@ 1V/div 50nsec/div 


ЛАЛЕ 
ji 


12.288MHz 
IC803 63( (XOUT) 


9 1\/ам 20nsec/div 


U 


16.0MHz 


IC801 (88) (X2) 


@ 1V/div 50nsec/div 


3.1Vp-p 
| 


13.5MHz 
IC802 (12 (MCLK2) 


6 1V/div SOnsec/div 


АДА 
4.0Vp-p 
| 


13.5MHz 
IC802 (12) (SCKOUT) 
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4-2. BLOCK DIAGRAM — MAIN SECTION — 


J502 
4 
‚ | 6-= 
AUDIO IN НД — 
2 
в | (© псн 
16509 
-3 
COAXIAL @ —— 2 = 
DIGITAL OPTICAL 
RECEIVER 
1C503 
OPTICAL 1 => 
USB INTERFACE, 
D/A CONVERTER 
10501 
о 
J501 | o 
USB | | o R-CH 
o4! 


AUDIO DETECT 
16505 


X501 = 
12MHz T 


o 
69 


0507 
OSC 
SWITCH 


READY 
43.3V 


MULTI-CHANNEL 
AUDIO CODEC 
10804 


DIGITAL AUDIO 
I/F RECEIVER 
10803 


EŻ 


77, 


0804 ү 


(38487) 186135) 3348-17 60-69 


D 
X803 
12.288MHz 


iż 12 


POWER 
SECTION 
(Page 13) 


8 
0 
UTi? o 
2PIN бо CN802 
(PROGRAMMING) 
GLK| 5, 
VPP | 4 
RESET | 3. 
D 5.6V 
RESET (Sw) 
Q801 
0 @ 
‹ 0802 
0803 
fu ог? 
ми | 
ЕХСЕРТ + 
US,CND,MX D 5.6V 
. Signal path MODEL (UNSW) 


> :LINE 


> : DIGITAL AUDIO (COAXIAL) 
> : DIGITAL AUDIO (OPTICAL) 
* R-ch is omitted due to 


same as L-ch. 
* Abbreviation 


CND: Canadian model 
MX : Mexican model 
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4-3. BLOCK DIAGRAM — POWER SECTION — 


VOLUME 
kota POWER AMP 
10382 J503 
a FL+ 
=> BUFFER => о |9 
5 0324 | => FL- z >o © FRONTL 
MUTE 
| 0306 AU RCH | dj f E> TE | ronn 
5V FR- >o |O 
RL+ 
BUFFER => |® SPEAKER 
> =>" 0321 I => RL- P iso |o ML 
MUTE 
MAIN AU . N 
2 AMP 0303 15V R-cH JARE E> TO | kenn 
SECTION IC302 (2/2) RR- => |O 
(Page 12) 
CE+ 
BUFFER => Q9 
0 (64 @ => 0826 T CE- > о | ER 
BUFFER 
AMP T | 0308 
10302 (1/2) 
=>—о——4 
BUFFER t = SP901 
SW Q) (D => 0325 I => о 3 = | | SPEAKER 
L BUFFER 2 7 
0307 
y ז‎ + Y Y Y 
LEVEL DETECT 
MUTE DRIVER D421-426 
D-5.6V 0301,302 
(SW) i 
„| MUTE DRIVER POWER AMP 
03113314 10381 AUDIO | CE Q © A 
MUTE DRIVER 15 $ rie MOTOR 
D702,703 Q310,313 l 
LCD MUTE DRIVER 
(eux | p LCD DRIVER 0309,312 
кеші je "תת‎ EKCEPT US,GND,MX MODEL 
| 7902 | 
' RECT | 
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LCD701 0941-94 TRANSFOMER 
LIQUID | ТЕЕ 
CRYSTAL | P | 
DISPLAV | ma 
a READV | ACIN | 
3.3V | FE: $ | 
| RELAY Pre | 
——À DRIVER —N pi Messi a Galea sz 7 | 5 
04 | — Lt: ה‎ / OE 
REMOTE AU опао | US,GND,MX MODEL š 
RECEIVER 15ү 7 ower ВЕСТ WOO? ка 
р во 
EM AUDIO TRANSFORMER | | ŚŚ | US/END,MX MODEL 
SIRCS,KEY-IN 15V = око | | roi | D HE SREMA MU ) 
DETECT - PIL שש‎ ~ | 
803,804 AU B+ SWITCH |, » Ker LUE PE ACIN | 
AM SV 0904,905 +5.6V SWITCHING „jk «adj NEPA 
n på AUDIO REGULATOR = I 
f | JW901 | 
Wa q 5701 9 ii 1905 US,CND,MX MODEL 
MENU/ENTER 0 UO 0 GND, 
RE701 D-5.6V B+ SWITCH 
VOL/SELECT би (sw) 7 907,908 
VOLUME - 1 1 БЫ Г Её 10907 
• Signal path Wi NON/SW ү = 0901.D903 
r : LINE D-5V 140946: | 
: DIGITAL AUDIO ан >" | - 
d | READY _ | [ B+ SWITCH | SWITCHING 
e R-ch is omitted due to DSV | | 0909,910 | - CONTROL 
same as L-ch. jA IC901 
pe LED DRIVER || „ЧО ОООО se ŠÇs я | 122. ' 
e Abbreviation и 0701 סה‎ у sss s | POWER-ON | 
CND: Canadian model 9 READY-H 5 ' SWITCH ' 
i | ' TECT 
MX : Mexican model US.CND MX MODEL г | 6 ' ree 0 


US,CND,MX MODEL 
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4-4. PRINTED WIRING BOARD — JACK SECTION — - Refer to page 11 for Note on Printed Wiring Boards. 


J503 
A | SPEAKER 
4 FRONT R CENTER FRONT L 
- [AUDIO TN — = > 
О О ОО ОО 
DIGITAL IN = 
J501 IC503 с: оф оф оф 
B USB ОО о о 9 O 
n ШЕЛІ ШАЛАР ü CHASSIS d REAR R | (NOT USED) ו‎ REAR L CHASSIS) 
---- 
w 


=S | 1 5——————— 2256 
(CHASSIS) 


c ₪ ху [s] 
D | | à | | Г NU | p AN | 
x 996 ЕЖЕН 
Е ~ A 
ре | as ee LEE JEEEEE 


BOARD 
(B) (A) 


BLK5 
BLK4 
BLK3 
BLK2 
BLKI 
BLK 
WHT 
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GRY 
GRY 
GRY 
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R 
R 
R 
RE 


MAIN BOARD MAIN BOARD 
CN383 CN381 
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G ((Page 5)) ((Page 5)) 
MAIN BOARD 

CN301 
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4-5. SCHEMATIC DIAGRAM — JACK/MAIN (1/5) SECTION — - Refer to page 11 for Note on Schematic Diagram and Waveforms, and page 25 for IC Block Diagrams. 


| [MAIN BOARD] (1/5) — | 
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0.022 Тк 


ЕВ512 ЕВ511 
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75 
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DTCTIAEKA 
OSC SWITCH L R559 


z 
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DTA124EK-T 
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155355: 
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16509 
TC7WUO4F (ТЕТ 28) 
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I 
I 
I 
[JACK BOARD] 
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0.1 13P A. OND 13P 
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USB VBUS 
USB GND m 
mm 


T 0.01 Q506 
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° ANG ^ 
2 N am 8503 0 R516 22 фа 
FB502 0 R515 22 
| å - ы Е: M 
И VCC LL j | 8 
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NI ° ° 
DETTE | В P> aba Tema PIZ EIC T 
_ У || D.GND N 4 Е 100p 22 
|| __д-оо | 
SH ₪ א המאו הו‎ 
TORXI78B MT И | 
1502 OPTICAL ва! ња 
3P RECEIVER 
COAXIAL. 16506 
0РСА57082-Е1 
C504 C505 LPF 
100p 229 
[—R I 
AUDIO IN | 
=L ₪ 
C544 
0.1 C511 6519 L 
2> 
3> 
I MAIN 
USB INTERFACE, D BOARD 
D/A CONVERTER (2/5) 
(Page 18) 
FRONT L 5 F 1 €540 €529 881 
L- 10 1 
R509 R510 AN" gj, 8518 
FL* MAIN Í 
e) RL- BOARD 
REAR L 5) BLA (4/5) s 
A 
RR+ P 20) ЕК > 
center Q aa- ) (Page 20) 
© ((Page 8)) 
J503 I 
SPEAKER] 
(NOT USED) Q 0504 DTAI24EK-T 
© DTC124EK INVERTER 
MUTE 16502 »PC457062-E1 
FR+ MAIN 47% BUAQBBBF-E2 AUDIO DETECT 
(e) FR- BOARD WW $ INPUT SELECT 
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@ CE- 2.7% IK 0501 0506 
CN383 | . 1SS355 
CEt DTC124EK 
° (Page 20) INVERTER 
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© ((Page 8)) 
I 
| <s> ) 
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D509 
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4PC457082-E1 4PC457002-E1 
| АМР 
€536 ^ 
5% > 
R541 
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i R535 i R534 <= R532 | зд TTE €527 470» R543 l R542 въ- MAIN 
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dh mel 5 220 100 מ‎ — | EN >< BOARD 
R536 R537 | 4707 on X ₪ I > P 19 
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Ver. 1.3 
4-6. PRINTED WIRING BOARD — MAIN SECTION — - Refer to page 11 for Note on Printed Wiring Boards. 
13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 
* Semiconductor [MAIN BOARD ] (СОМРОМЕМТ SIDE) 
Location 


(Component side) 


D504 
D506 
D507 
D511 
D802 
D803 
D804 
D805 
D806 
D807 
D809 
D810 
(D811) 
(D812) 
<D946> 


° 
o #1802 Г 


шъ 
do A 
= 


IC301 
IC302 
IC303 
IC501 
IC502 
ІС505 
ІС507 
ІС508 
ІС509 
ІС801 
IC802 
IC803 
IC804 
IC807 


O= 


9 
9 
2 
-2 
8 
2 
2 
5 
8 
8 
2 
3 
3 
6 
7 
7 
1 
1 
9 
7 
6 
8 
-3 
6 
7 
7 
7 


Q301 
Q302 
Q306 
Q307 
Q308 
Q312 
Q313 
Q314 
Q503 
Q504 
Q505 
Q506 
Q507 
Q801 
Q803 
Q804 
Q805 
Q907 


( ) : Except US, Canadian, 
Mexican model 

«  »:US, Canadian, 
Mexican model 


RA 
oo? 


ololo o ooo o о о/о o; 
о оо оїојо o o o 9910/0) 


ааа m = 


B- 
A- 
C- 
D 

C- 
B- 
C- 
C- 
D- 
D- 
D- 
D- 
D- 
E- 
E- 
E- 
B- 
C- 
B- 
D- 
D- 
A- 
C 

B- 
B- 
C- 
B- 
E- 
D- 
G 

C- 
D- 
D- 
D- 
D- 
B- 
C- 
B- 
B- 
A- 
B- 
C- 
C- 
C- 


N Го Го оа = с о ду — — 


Ę 
го 
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* Refer to page 11 for Note on Printed Wiring Boards. 
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* Semiconductor 
Location 
(Conductor side) 


[MAIN BOARD] (CONDUCTOR SIDE) 
A У ооо ооо FB834 D509 FB511 — T  À = = == 
Wa 5 за CA AJ Ро ба G3 650% ii 65046506 SP mr 
o © Pd 5 NA: о (© E = > o 
(CHASSIS) : © = manga C8969 9 (85.0) - 429) г“, EY оо zle + Ür 5 ç UH [RD 
SĘ ваз 27 ש-%‎ Š Y с „Е KU сал | S. | (|| am 
= 5 כ‎ Кт e ЖЕ; NY ° р ° ° A > B 2493 Fu 502 ЕВ504а|. 9 [8 
— 2 d A pe o o m А = f ° ЕЖ 2 => ~ 2 RCA CH SE ңе °| o FER 3 
5 БОШКА ЧУ j ל‎ Alte ; A pr е / BK “tara о Gz JE o |-FB512 [ns - 
₪807" ZA ` 0% « 3 xli < СА re -₪ C882 57 ° (51188 12529 |5 B ET me зи H-3 
B il 8015-5 $ оше o © ib prom oH 4 99 КУ; оо GQ, пер ЕВУ 69 o |S BLKI SEM H-5 
І-т 9 о fed o ° е ___ ~ шаш 
Sf ° R т ° ° A ‹ 15 о а FT (Page 14) Ho 
Я © a оо בי יע‎ ° ° о оо A ЈЕ аты - 
P ° ° о Mean, b à => 24$ о o НЕ 
P: = 7 v] i JE e "LI E 80, У - iof Uns oe TE Lid 
Q eH o vw SH 9° Ded = Га оо o E> o RU oo 5 0540 o gp CN301. 2 НЕ 
5 hy 5 ar > 5 / а 1505 Š = пе 3 
EJ a + dex 84.2 с АЕ АИ ш нз 
(Раде 23) Е саа spede ° E ace (JEŻE ти 5 Pa A тт HI! / - 82 кз 9 385838 85 О) пэ => 
ғ. = 30810 S ыз 56 ₪ < „СЫЗ Е Р. e UN о 9 „ә °%\ ° 6 BB AS са 59) = о са €431 F-2 
C A = og? |, унта, 888 GR «В sH gå * P 89 с Ф „ 16308 3 «gel (ДОРА УВ „ — Е-2 
шет, poss E e E. ° R8565 ę 7 U^ се o ес а 48 u, жи Q i IM MET (5 ae 
MODEL MODEL og 5 ° ° EB C884 е Dy ia Б 2 / В o © rp 3 0388 , 23 5 10433 2 BK E-2 
а 0-5 9 °° У оо оо | RED G-8 
(+) Q D 6537 о о H-8 
> 0858 Rp е H-8 
8 ° % Ё H-9 
D ° Ç . = H-9 
a ° 5 - в eve G-8 
° ° o non B-11 
° о AwsR325 
s ^ESR323 E- 
R324 G 
o F- 
D 
E нв 372 C 
aż D 
6329 F- 
94280373 B 
6 IL-G וי ב,‎ à 
0 ° R408/R406 A у 22200942924) А 
40403 o ЫЗ о Es fa = gå ооо 0 о ооо о о 
Е э: spe Leet авв 
- R R p 8 ооо 
"RAUS d 5 o <IC903> 
zB Е ° IC904 
C IC905 
LE / IC906 
5 306 (IC941) G 
q Ее 
G 0328 PC901 G 
это 
C320 JACK 
© CND, NX MODEL: 9:19 e ид = im о = 
EXCEPT US, CND, MX MODEL- (Page 14) i 
D9 М Q305 G-10 
ER К Q309 E-10 
Neo сна03 0310 Е-10 
eite v. ~ Page 14) Q311 E-10 
H 2 == 0321  |F-9 
NE oro Q322 F-9 
BJ Ë) Q323 F-9 
STE Q324 F-9 
a a Q325 D-9 
Q326 D-9 
1902 Q421 l-11 
TRANSFORMER Q422 l-11 
| Q501 C-10 
Q502 C-10 
Ter 25 Q901 H-3 
5427 ל‎ 
ее) (582% <Q902> |F-2 
e E C426 — "Rag Q904 D-4 
______ | pl | | ІН Q905 |р-4 
| 1-685-233- / (12) <Q906> F-2 
| 0908 D-2 
J | Far <Q909> |D-3 
„жн US, CND, MX КҮЛҮ EN OUR <Q910> |D-4 
LIAN es Mone, _ "к | (0941) (6-8 
<  »:US, Canadian, Mexican model 
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( ) : Except US, Canadian, Mexican model 


HT-BE1/SA-WBE1/SS-BE1 


4-7. SCHEMATIC DIAGRAM — MAIN (2/5) SECTION — - Refer to page 11 for Note on Schematic Diagram and Waveforms, and page 25 for IC Block Diagrams. 
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[MAIN BOARD] (2/5) 
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z 
c 
е 
s 


CN801 
Q803, 804 14Р 
רה‎ P UU] 858 [too |1417 
= 804 (55 | ₪68 | 
[2 [v0 | E ТЛ E БЕН 
[s [ВЕЗЕТ 3. 0803 _ pgg5 Fen [ишш [ 12 | 
בו‎ DTATTATKA-T 898 מו‎ LCD-CLK Ги | 
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ЕВЕ R894 892153355 100к 
QUT 100k 4.5 0 | ₪68 fel 
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-——————ÀÀ - 8 81318 R810 100x | | 1802 pH BACK LIGHT | 5 | 
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100 1 50V L 5 R884 Гоок 
c837L L C838 L c839 5 _____ 
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П X803 R862, 100 
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gh 83 R603 [00 868 
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22k 10к REDA оо (1 C801] 
&PD703033A 
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w 


R866, Ik 
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10803 R869, Ik 


LC89056W-E anga (2) 
MAIN DIGITAL AUDIO LJ R870 ik 
BOARD AX R832 100 (=) (1) ма I/F RECEIVER (0 3301 С — M 
3 på № RB31 100 לו‎ RB49 100 R852 Ix 
(Page 15) < w o жи R850 100 ₪ 
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(1) та (е) 


( вов 88724 | R872 ik 
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MODEO (1) 


$-81233S8Y-Z 
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22! 
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1 
0.1 


% 

I 

I 

28 

3 

4 

5 
865—341 
7» 

8» 

9 


2226656 25% 8 4 се 5 $ - 
Rå YYYYYYYYYY Y Y Y Y Y Y, 


MAIN BOARD (3/5) 
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4-8. SCHEMATIC DIAGRAM — MAIN (3/5) SECTION — - Refer to page 11 for Note on Schematic Diagram and Waveforms, and page 26 for IC Block Diagrams. 


MAIN BOARD 2/5) (Page 18) 
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AW 
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— 
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I 
I 
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сл 2 
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— —— 1 P 26 2020 8.6.6.6 5.8 0:0 "— —— ———À EC CC ו וו‎ I ANN NM QE 
a ₪ 5 а ₪ ла x > m заб ш a ם = = > > ם‎ 5 x= > 
= nnn 4 "= = "© ет = 210 оо Z 2 I о 
© S 0 шшш 2 5 © гос 2 > = 
гот Eee 1 > 0 ₪ > оаза כ‎ 
= | 4 525251 a аш > т< 1 
o що = + = а е та > ш > 
*S2S LETE 257" к 
Еос < ב‎ iD מו‎ 
₪ ш < 
то cr a a 
it = < < 
а = E E 
₪ 5 ә 5 
a a 
V / 
MAIN BOARD (4/5) MAIN BOARD (5/5) 
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4-9. SCHEMATIC DIAGRAM — MAIN (4/5) SECTION — - Refer to page 11 for Note on Schematic Diagram, and page 26 for IC Block Diagrams. 
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[MAIN BOARD] (4/5) 
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|| 


R354R355 > | + 
18k 0 “ік 
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MUTE DRIVER 


€346, 
22 C345. 


fva 04 


C381 
2200 
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+ 
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it v + 
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0.1 


A R401 14.8 €317 
470k 6.2 0.1 
=> Т 1 + 
הש‎ me a xm 
: 5:7 s k 8 .2к 
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B ₪ 0303, 304 
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1 0 ERR 14.8 R363 BOARD 
R361 - F 100k CN404 
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FI || : -0.6 2501938 (Page 15) 
i 6372 5.8 R333 R334 N|N|N C354 | 2 0 
0.022 1k 0 0.22 2.2к 
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А R403 L C320 А 
C ו‎ т 0: C321 C323 R335 R338 
0.1 0.1 33k 
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С-27 => => >< ТА ih R> — > ]ו‎ AN + + 
5 R365 0 
| å ko w ss. ON Ж 
I BUFFER i 2501938 m^ 
= 4 BOARD 
659 1C306 NM ars mem irem s CN403 
6373 £R406 8 #PCAS7002-E1 9305, 306 slelejlsla (Page 15) 
D 10301 үн EPF MUTE elelej е sl 
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AMP Mk -0.6 0306 $ 100% 882885 
I 5 R407 7 ж 2501938 R421 470 
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E R305 (304 KTA1271Y-A 470 
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a a e ea е 
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F 16302 ! 
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= C362 CN421 а 
SR 0.22 АР 
24 m c> TC904 Fe] 
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U ооо» 
b 
6 © 0 Ó о о Ó ооо 0 0 Ó 0 
о = ыа 5 м< m +5 ₪ ₪0 ш ם‎ 
Е Фра 855 coms $ 
Š 784 шшша $ 
858 3234 ^ 
sas == == 
> со = > 
L. о 
DE 
3$ 
що 
а 
о 
N J 


MAIN BOARD (3/5) 


(Page 19) 


20 


20 


AUDIO 15Vo 
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4-10. SCHEMATIC DIAGRAM — MAIN (5/5) SECTION — + Refer to page 11 for Note on Schematic Diagram, and page 27 for IC Block Diagrams. 


EXCEPT US, CND, MX MODEL T902 
A; 


г H | 
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| | | | | ° | (4/5) 
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4-11. SCHEMATIC DIAGRAM — DISPLAY/KEY SECTION — « Refer to page 11 for Note on Schematic Diagram. 
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4-12. PRINTED WIRING BOARD — DISPLAY SECTION — - Refer to page 11 for Note on Printed Wiring Boards. 
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4-13. PRINTED WIRING BOARD — KEY SECTION — + Refer to page 11 for Note on Printed Wiring Boards. 
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HT-BE1/SA-WBE1/SS-BE1 
Ver 1.1 


NOTE: 
* The mechanical parts with no reference 
number in the exploded views are not supplied. 
* Items marked “*” are not stocked since 
they are seldom required for routine service. 
Some delay should be anticipated 
when ordering these items. 
* Abbreviation 
CND : Canadian model 
SP : Singapore model 
MY : Malaysia model 
MX : Mexican model 


5-1. MAIN SECTION 
(SA-WBE1) 


not supplied 


SECTION 5 
EXPLODED VIEWS 


* Color Indication of Appearance Parts 
Example : 
KNOB, BALANCE (WHITE) ... (RED) 


t t 


Parts Color Cabinet's Color 


e Accessories are given in the last of this 
parts list. 


The components identified bv 
mark A or dotted line with mark 
N are critical for safety. 

Replace only with part number 
specified. 


Les composants identifiċs par une 
marque Å sont critiques pour 

la sécurité. 

Ne les remplacer que par une piéce 
portant le numéro spécifié. 


2 
Ref. No. Part No. Description Remark Ref. No Part No. Description Remark 
1 A-4722-830-A SS-B1 (S) ASSY (EXCEPT US) 11 4-239-476-01 PANEL, BLIND (EXCEPT US) 
1 A-4722-831-A SS-B1 (S) ASSY (US) 11 4-239-476-11 PANEL, BLIND (US) 
2 X-4954-599-1 FRAME ASSY, GRILLE (EXCEPT US) 12 4-239-470-01 PANEL, TOP (EXCEPT US) 
2 X-4954-599-2 FRAME ASSY, GRILLE (US) 12 4-239-470-11 PANEL, TOP (US) 
3 4-239-467-01 WINDOW, LCD (EXCEPT US) 13 4-217-350-11 STOPPER, CORD 
3 4-239-467-11 WINDOW, LCD (US) 14 4-239-459-01 PANEL, REAR (US,AEP,UK) 
4 4-931-757-31 SCREW (DIA.2.6X8) (IT3B), TAPPING 14 4-239-459-21 PANEL, REAR (CND) 
5 X-4954-886-1 HOLDER SUB ASSY, LCD 14 4-239-459-41 PANEL, REAR (SP,MY) 
6 1-685-234-12 DISPLAY BOARD 14 4-239-459-51 PANEL, REAR (MX) 
7 1-685-236-12 KEY BOARD A 15 1-696-169-21 CORD, POWER (AEP,UK,SP,MY) 
8 X-4954-883-1 HOLDER SUB ASSY, BUTTON (EXCEPT US) A15 1-783-532-11 CORD, POWER (US,CND, MX) 
8 X-4954-883-2 HOLDER SUB ASSY, BUTTON (US) 16 1-500-586-11 FILTER, CLAMP (FERRITE CORE) 
9 4-239-463-01 KNOB, DIAL (EXCEPT US) 17 4-239-455-02 BOLT FIX 
9 4-239-463-11 KNOB, DIAL (US) #1 7-685-647-79 SCREW +P 3X10 TYPE2 NON-SLIT 
10 1-685-235-12 JACK BOARD #2 7-685-664-79 SCREW +PTP 4X20 TYPE1 


28 


HT-BE1/SA-WBE1/SS-BE1 


Ver. 1.3 
5-2. MAIN BOARD SECTION 
(SA-WBE1) 

Ref. No. Part No. Description Remark Ref. No. Part No. Description Remark 

51 4-239-472-01 PANEL, SIDE (R) (EXCEPT US) 56 4-239-473-01 PANEL, SIDE (L) (EXCEPT US) 

51 4-239-472-11 PANEL, SIDE (R) (US) 56 4-239-473-11 PANEL, SIDE (L) (US) 

52 4-240-628-01 FOOT FAN901 1-763-561-22 FAN, D.C. 

53 4-239-465-01 BOTTOM (EXCEPT US) SP901  1-825-144-11 SPEAKER (13cm) 

53 4-239-465-11 BOTTOM (US) #1 7-685-647-79 SCREW +P 3X10 ТУРЕ? NON-SLIT 

54 A-4728-814-A MAIN BOARD, COMPLETE (US,CND,MX) #3 7-685-664-79 SCREW +PTP 4X20 TYPE1 

54 A-4728-816-A MAIN BOARD, COMPLETE (AEP.UK,SP,MY) #4 7-685-152-19 SCREW +BTP 3X25 TYPE2 N-S 

55 1-823-082-11 CABLE, FLEXIBLE FLAT (13 CORE) 
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HT-BE1/SA-WBE1/SS-BE1 


DISPLAY | JACK 
KEY 


NOTE: 

* Due to standardization, replacements in 
the parts list may be different from the 
parts specified in the diagrams or the 
components used on the set. 

* -XX and -X mean standardized parts, so 
they may have some difference from the 
original one. 

* RESISTORS 
All resistors are in ohms. 


SECTION 6 
ELECTRICAL PARTS LIST 


e Items marked “>” are not stocked since 
they are seldom required for routine service. 
Some delay should be anticipated 
when ordering these items. 

* SEMICONDUCTORS 
In each case, u : u, for example: 
uA.. :рА.. uPA.. : uPA.. 
uPB.. : uPB.. uPC.. : uPC.. uPD.. : uPD.. 

e CAPACITORS 


The components identified by 
mark Å or dotted line with mark 
N are critical for safety. 

Replace only with part number 
specified. 


Les composants identifiċs par une 
marque / sont critiques pour 
la sécurité. 


METAL:Metal-film resistor. uF: uF Ne les remplacer que par une piéce 
METAL OXIDE: Metal oxide-film resistor. * COILS portant le numéro spécifié. 
F:nonflammable uH: uH 
* Abbreviation When indicating parts by reference 
CND : Canadian model number, please include the board. 
SP : Singapore model 
MY : Malaysia model 
MX : Mexican model 
Ref. No. | Part No. Description Remark | Ref. No. | Рап No. Description Remark 
1-685-234-12 DISPLAY BOARD C599 1-164-159-21 CERAMIC 0.1uF 50V 
жж 
«IC» 
« CAPACITOR » 
10503 8-749-923-05 IC TORX178B (DIGITAL IN OPTICAL) 
C701 1-164-360-11 CERAMIC CHIP 0.1uF 16V 
C703 1-164-360-11 CERAMIC CHIP 0.1uF 16V « CONNECTOR » 
C705 1-164-360-11 CERAMIC CHIP 0.1uF 16V 
C706 1-164-360-11 CERAMIC CHIP 0.1uF 16V J501 1-815-194-11 CONNECTOR, USB (B) (USB) 
C707 1-164-360-11 CERAMIC CHIP 0.1uF 16V 
< JACK > 
C708 1-162-927-11 CERAMIC CHIP 100РҒ 590 50V 
J502 1-816-609-11 JACK, PIN 3P (AUDIO IN, DIGITAL IN COAXIAL) 
« CONNECTOR » 
« TERMINAL BOARD » 
CN701  1-784-736-11 CONNECTOR, FFC 14P 
CN702  1-568-935-11 PIN, CONNECTOR 8P J503 1-694-656-11 TERMINAL BOARD (6CH) (SPEAKER) 
« DIODE > 
1-685-236-12 KEY BOARD 
D702 6-500-076-01 LED SLI-343YC (LCD BACK LIGHT) KEE 
D703 6-500-076-01 LED SLI-343YC (LCD BACK LIGHT) 
0704 8-719-988-61 DIODE 155355ТЕ-17 « CONNECTOR » 
«IC» CNP701 1-775-377-61 LEAD (WITH CONNECTOR) 8P 
10701 8-759-573-02 IC BU9735K-E2 « DIODE » 
10702 8-759-826-34 IC NJL74H400A 
D701 8-719-067-82 LED SML-020MLTT86 (1/0) 
« LIQUID CRYSTAL DISPLAY 2 
« TRANSISTOR » 
LCD701 1-804-673-11 DISPLAY PANEL, LIQUID CRYSTAL 
Q701 8-729-027-52 TRANSISTOR DTC124EKA-T146 
« RESISTOR » 
« RESISTOR » 
R701 1-216-845-11 METAL CHIP 100K 5% 1/10// 
В702 1-216-853-11 METAL CHIP 470K 590 1/10// В703 1-216-809-11 METAL CHIP 100 590 1/10// 
R709 1-216-809-11 METAL CHIP 100 590 1/10// R704 1-216-813-11 METAL CHIP 220 590 1/10// 
В710 1-216-809-11 METAL CHIP 100 590 1/10// R705 1-216-809-11 METAL CHIP 100 590 1/10// 
R712 1-216-809-11 METAL CHIP 100 590 1/10// R706 1-216-809-11 METAL CHIP 100 590 1/10// 
В707 1-216-809-11 METAL CHIP 100 590 1/10// 
В713 1-216-809-11 METAL CHIP 100 590 1/10// 
В714 1-216-845-11 METAL CHIP 100K 590 1/10// В708 1-216-833-11 METAL CHIP 10K 590 1/10// 
2 sk sk sk ЗЕ ake ok ake le ke ee ОК R711 1-216-809-11 METAL CHIP 100 5% 110W 
R715 1-216-829-11 METAL CHIP 4.7K 5% 1/10// 
1-685-235-12 JACK BOARD R716 1-216-837-11 METAL CHIP 22K 590 1/10// 
< SWITCHING REGULATOR > 
< САРАСІТОВ > 
RE701 1-477-255-11 REGULATOR, SWITCHING (VOL/SELECT) 
C539 1-164-159-21 CERAMIC 0.1uF 50V 
C597 1-162-282-31 CERAMIC 100PF 10% БОМ 
C598 1-162-282-31 CERAMIC 100PF 10% 50% 
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KEY MAIN 
Ref. No. Part No. Description Remark Ref. No. Part No. Description Remark 

< SWITCH > C365 1-162-960-11 CERAMIC CHIP 220РЕ 10% БОМ 

C366 1-162-960-11 CERAMIC CHIP 220РЕ 10% БОМ 

5701 1-762-875-21 SWITCH, KEYBOARD (I/O) C367 1-162-960-11 CERAMIC CHIP 220РЕ 10% БОМ 

$702 1-762-875-21 SWITCH, KEYBOARD (MENU/ENTER) C371 1-164-227-11 CERAMIC CHIP 0.022uF 10% 25V 

A-4728-814-A MAIN BOARD, COMPLETE (US,CND,MX) C373 1-164-227-11 CERAMIC CHIP — 0.022uF 10% 25V 

A-4728-816-A MAIN BOARD, COMPLETE (AEP.UK,SP,MY) C374 1-164-227-11 CERAMIC CHIP — 0.022uF 10% 25V 

Oo SOR C375 1-164-227-11 CERAMIC CHIP  0.022uF 10% 25V 

C378 1-164-360-11 CERAMIC CHIP — 0.1uF 16V 

1-533-313-11 HOLDER, FUSE C379 1-126-160-11 ELECT 1uF 20% 50V 

< CAPACITOR > C380 1-126-160-11 ELECT 1uF 20% 50V 

C381 1-126-768-11 ELECT 2200uF 20% 16У 

C301 1-162-923-11 CERAMIC CHIP — 47PF 5% 50V C382 1-164-360-11 CERAMIC CHIP — 0.1uF 16V 

C302 1-115-467-11 CERAMIC CHIP — 0.22uF 10% ТОМ C383 1-164-360-11 CERAMIC CHIP — 0.1uF 16V 

C303 1-162-923-11 CERAMIC CHIP — 47PF 5% 50V C384 1-124-465-00 ELECT 0.47uF 20% 50V 
C304 1-115-467-11 CERAMIC CHIP — 0.22uF 10% ТОМ 

C305 1-162-923-11 CERAMIC CHIP — 47PF 5% 50V C385 1-124-465-00 ELECT 0.47uF 20% 50V 

C386 1-124-465-00 ELECT 0.47uF 20% 50V 

C306 1-124-234-00 ELECT 22uF 20% 16V C387 1-126-160-11 ELECT 1uF 20% 50V 

C307 1-162-923-11 CERAMIC CHIP — 47PF 5% 50V C388 1-124-589-11 ELECT 47uF 20% 16М 

C308 1-115-467-11 CERAMIC CHIP — 0.22uF 10% 10V C389 1-124-465-00 ELECT 0.47uF 20% 50V 
C309 1-162-923-11 CERAMIC CHIP — 47PF 5% 50V 

C310 1-115-467-11 CERAMIC CHIP — 0.22uF 10% ТОМ C390 1-164-360-11 CERAMIC CHIP — 0.1uF 16V 

C391 1-124-589-11 ELECT 47uF 20% 16М 

C311 1-162-923-11 CERAMIC CHIP — 47PF 5% 50V C392 1-164-360-11 CERAMIC CHIP — 0.1uF 16V 

C312 1-115-467-11 CERAMIC CHIP — 0.22uF 10% ТОМ C393 1-124-465-00 ELECT 0.47uF 20% 50V 

C313 1-164-360-11 CERAMIC CHIP — 0.1uF 16V C394 1-124-465-00 ELECT 0.47uF 20% 50V 
C314 1-126-947-11 ELECT 47uF 20% 10V 

C315 1-164-360-11 CERAMIC CHIP — 0.1uF 16V C395 1-124-465-00 ELECT 0.47uF 20% 50V 

C396 1-124-465-00 ELECT 0.47uF 20% 50V 

C316 1-126-934-11 ELECT 220uF 20% ТОМ C397 1-126-160-11 ELECT 1uF 20% 50V 

C317 1-136-165-00 FILM 0.1uF 5% 50V C398 1-124-589-11 ELECT 47uF 20% 16М 

C319 1-136-165-00 FILM 0.1uF 5% 50V C399 1-124-465-00 ELECT 0.47uF 20% 50V 
C320 1-136-165-00 FILM 0.1uF 5% 50V 

C321 1-136-165-00 FILM 0.1uF 5% 50V C421 1-126-157-11 ELECT 10uF 20% 16V 

0422 1-126-157-11 ELECT 10uF 20% 16V 

C323 1-136-165-00 FILM 0.1uF 5% 50V C423 1-126-157-11 ELECT 10uF 20% 16М 

C325 1-136-165-00 FILM 0.1uF 5% 50V C424 1-126-157-11 ELECT 10uF 20% 16V 

C326 1-136-165-00 FILM 0.1uF 5% 50V C425 1-126-157-11 ELECT 10uF 20% 16М 
C328 1-136-165-00 FILM 0.1uF 5% 50V 

C329 1-124-234-00 ELECT 22uF 20% 16V C426 1-126-157-11 ELECT 10uF 20% 16V 

C427 1-126-157-11 ELECT 10uF 20% 16V 

C332 1-131-700-31 FILM 0.47uF 5% 50V C428 1-126-160-11 ELECT 1uF 20% 50V 

C334 1-136-165-00 FILM 0.1uF 5% 50V C431 1-162-927-11 CERAMIC CHIP — 100PF 5% 50V 

C336 1-131-694-31 FILM 0.15uF 5% 50V C432 1-162-927-11 CERAMIC CHIP — 100PF 5% 50V 
C340 1-136-165-00 FILM 0.1uF 5% 50V 

C341 1-131-694-31 FILM 0.15uF 5% 50V C433 1-162-927-11 CERAMIC CHIP 100PF 5% 50V 

C434 1-162-927-11 CERAMIC CHIP 100PF 5% 50V 

C344 1-104-509-11 CERAMIC CHIP 0.018uF 10% 16/ C435 1-162-927-11 CERAMIC CHIP 100РҒ 5% 50V 

C345 1-164-360-11 CERAMIC CHIP — 0.1uF 16V C436 1-162-927-11 CERAMIC CHIP  100PF 5% 50V 

C346 1-124-234-00 ELECT 22uF 20% 16V C437 1-162-927-11 CERAMIC CHIP — 100PF 5% 50V 
C347 1-164-360-11 CERAMIC CHIP — 0.1uF 16V 

C348 1-124-234-00 ELECT 22uF 20% 16V C438 1-162-927-11 CERAMIC CHIP — 100PF 5% 50V 

C439 1-162-927-11 CERAMIC CHIP — 100PF 5% 50V 

C349 1-124-234-00 ELECT 22uF 20% 16V C440 1-162-927-11 CERAMIC CHIP — 100PF 5% 50V 

C351 1-115-467-11 CERAMIC CHIP — 0.22uF 10% ТОМ C441 1-162-927-11 CERAMIC CHIP — 100PF 5% 50V 

C354 1-115-467-11 CERAMIC CHIP — 0.22uF 10% 10V C442 1-162-927-11 CERAMIC CHIP 100РҒ 5% 50V 
C355 1-115-467-11 CERAMIC CHIP — 0.22uF 10% ТОМ 

0356 1-164-360-11 CERAMIC CHIP — 0.1uF 16V C443 1-162-927-11 CERAMIC CHIP — 100PF 5% 50V 

C444 1-162-927-11 CERAMIC CHIP — 100PF 5% 50V 

C358 1-115-467-11 CERAMIC CHIP — 0.22uF 10% ТОМ C501 1-126-157-11 ELECT 10uF 20% 16V 

C359 1-126-160-11 ELECT 1uF 20% 50V C502 1-164-360-11 CERAMIC CHIP — 0.1uF 16V 

C362 1-115-467-11 CERAMIC CHIP — 0.22uF 10% ТОМ C503 1-126-157-11 ELECT 10uF 20% 16М 
C363 1-162-960-11 CERAMIC CHIP 220РЕ 10% БОМ 

C364 1-162-960-11 CERAMIC CHIP 220РЕ 10% 50V C504 1-162-927-11 CERAMIC CHIP — 100PF 5% 50V 

C505 1-162-919-11 CERAMIC CHIP — 22PF 5% 50V 

C506 1-162-927-11 CERAMIC CHIP — 100PF 5% 50V 
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22PF 
0.1uF 
10uF 
10uF 
0.22uF 


0.22uF 
0.1uF 
10uF 
10uF 
220PF 


220PF 
0.0022uF 
0.0022uF 
220PF 
220PF 


0.001uF 
470PF 
0.1uF 
10uF 
470PF 


0.001uF 
1uF 
1uF 
0.1uF 
0.1uF 


22uF 
1uF 
10uF 
47uF 
22uF 


0.1uF 
0.1uF 


MAIN 

Ref. No. Part No. Description 
C507 1-162-919-11 CERAMIC CHIP 
C508 1-164-360-11 CERAMIC CHIP 
C509 1-126-157-11 ELECT 
C510 1-126-157-11 ELECT 
C511 1-115-467-11 CERAMIC CHIP 
C512 1-115-467-11 CERAMIC CHIP 
C513 1-164-360-11 CERAMIC CHIP 
0514 1-126-157-11 ELECT 
C515 1-126-157-11 ELECT 
C517 1-162-960-11 CERAMIC CHIP 
0518 1-162-960-11 CERAMIC CHIP 
0519 1-162-966-11 CERAMIC CHIP 
C520 1-162-966-11 CERAMIC CHIP 
C521 1-162-960-11 CERAMIC CHIP 
6522 1-162-960-11 CERAMIC CHIP 
C523 1-162-964-11 CERAMIC CHIP 
0524 1-162-962-11 CERAMIC CHIP 
C525 1-164-360-11 CERAMIC CHIP 
C526 1-126-964-11 ELECT 
C527 1-162-962-11 CERAMIC CHIP 
0528 1-162-964-11 CERAMIC CHIP 
C529 1-126-160-11 ELECT 
C530 1-126-160-11 ELECT 
6531 1-164-360-11 CERAMIC CHIP 
C532 1-164-360-11 CERAMIC CHIP 
C533 1-126-153-11 ELECT 
C534 1-126-160-11 ELECT 
C535 1-126-157-11 ELECT 
C536 1-126-947-11 ELECT 
0587 1-126-153-11 ELECT 
0538 1-162-538-11 CERAMIC CHIP 
C540 1-126-157-11 ELECT 
C541 1-126-157-11 ELECT 
6542 1-164-360-11 CERAMIC CHIP 
C543 1-164-360-11 CERAMIC CHIP 
С544 1-164-360-11 CERAMIC CHIP 
C545 1-162-538-11 CERAMIC CHIP 
C552 1-162-930-11 CERAMIC CHIP 
C553 1-107-826-11 CERAMIC CHIP 
0554 1-126-934-11 ELECT 
0556 1-107-826-11 CERAMIC CHIP 
0557 1-164-227-11 CERAMIC CHIP 
C558 1-162-970-11 CERAMIC CHIP 
C601 1-162-927-11 CERAMIC CHIP 
C602 1-162-927-11 CERAMIC CHIP 
C603 1-162-927-11 CERAMIC CHIP 
C604 1-162-923-11 CERAMIC CHIP 
C605 1-162-927-11 CERAMIC CHIP 
C606 1-162-927-11 CERAMIC CHIP 
C607 1-162-927-11 CERAMIC CHIP 
C608 1-162-927-11 CERAMIC CHIP 
C609 1-162-927-11 CERAMIC CHIP 
C801 1-164-360-11 CERAMIC CHIP 
C802 1-128-551-11 ELECT 
C803 1-126-934-11 ELECT 
C806 1-164-360-11 CERAMIC CHIP 
C807 1-107-826-11 CERAMIC CHIP 
C808 1-104-905-11 DOUBLE LAYERS 0.22F 
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590 


20% 
20% 
10% 


10% 


20% 
20% 
10% 


10% 
10% 
10% 
10% 
10% 


10% 
10% 


20% 
10% 


10% 
20% 
20% 


20% 
20% 
20% 
20% 
20% 


10% 
20% 
20% 


10% 
0.25PF 
10% 
20% 


10% 
10% 
10% 
5% 
5% 


5% 
5% 
5% 
5% 
5% 


5% 
5% 


20% 
20% 


10% 


Remark Ref. No. Part No. Description 
50V C809 1-164-360-11 CERAMIC CHIP 
16V C810 1-164-360-11 CERAMIC CHIP 
16V C811 1-162-970-11 CERAMIC CHIP 
16V C812 1-164-360-11 CERAMIC CHIP 
10V C813 1-164-360-11 CERAMIC CHIP 
10V C814 1-164-360-11 CERAMIC CHIP 
16V C815 1-115-467-11 CERAMIC CHIP 
16V C817 1-126-960-11 ELECT 

16V C818 1-125-837-11 CERAMIC CHIP 
50V C819 1-126-160-11 ELECT 

50V C822 1-164-360-11 CERAMIC CHIP 
50V C823 1-164-360-11 CERAMIC CHIP 
50V C824 1-164-360-11 CERAMIC CHIP 
50V C825 1-164-360-11 CERAMIC CHIP 
50V C826 1-164-360-11 CERAMIC CHIP 
50V C827 1-164-360-11 CERAMIC CHIP 
50V C831 1-162-970-11 CERAMIC CHIP 
16V C832 1-162-927-11 CERAMIC CHIP 
50V C833 1-164-360-11 CERAMIC CHIP 
50V C834 1-164-360-11 CERAMIC CHIP 
50V C835 1-162-970-11 CERAMIC CHIP 
50V C836 1-164-360-11 CERAMIC CHIP 
50V C837 1-162-915-11 CERAMIC CHIP 
16V C838 1-162-923-11 CERAMIC CHIP 
16V C839 1-162-919-11 CERAMIC CHIP 
6.3V C840 1-164-360-11 CERAMIC CHIP 
50V C841 1-126-153-11 ELECT 

16V C842 1-164-360-11 CERAMIC CHIP 
10V C843 1-124-434-00 ELECT 

6.3V C844 1-162-970-11 CERAMIC CHIP 
50V C845 1-128-551-11 ELECT 

16V C846 1-164-360-11 CERAMIC CHIP 
16V C847 1-162-964-11 CERAMIC CHIP 
16V C849 1-164-360-11 CERAMIC CHIP 
16V C850 1-126-153-11 ELECT 

16V C851 1-115-467-11 CERAMIC CHIP 
50V C852 1-126-153-11 ELECT 

50V C853 1-115-467-11 CERAMIC CHIP 
16V C854 1-115-467-11 CERAMIC CHIP 
10V C855 1-115-467-11 CERAMIC CHIP 
16V C856 1-115-467-11 CERAMIC CHIP 
25V C857 1-164-360-11 CERAMIC CHIP 
25V C858 1-128-551-11 ELECT 

50V C859 1-164-360-11 CERAMIC CHIP 
50V C860 1-126-934-11 ELECT 

50V C861 1-115-467-11 CERAMIC CHIP 
50V C882 1-126-153-11 ELECT 

50V C884 1-164-360-11 CERAMIC CHIP 
50V C885 1-164-360-11 CERAMIC CHIP 
50V C886 1-164-360-11 CERAMIC CHIP 
50V C887 1-164-360-11 CERAMIC CHIP 
50V C888 1-128-551-11 ELECT 

16V C889 1-164-360-11 CERAMIC CHIP 
25V C890 1-164-360-11 CERAMIC CHIP 
10V C891 1-164-360-11 CERAMIC CHIP 
16V C892 1-164-360-11 CERAMIC CHIP 
16V C893 1-164-360-11 CERAMIC CHIP 
5.5V C894 1-126-153-11 ELECT 


0.1uF 
0.1uF 
0.01uF 
0.1uF 
0.1uF 


0.1uF 
0.22uF 
1uF 
1uF 
1uF 


0.1uF 
0.1uF 
0.1uF 
0.1uF 
0.1uF 


0.1uF 
0.01uF 
100PF 
0.1uF 
0.1uF 


0.01uF 
0.1uF 
10PF 
47PF 
22PF 


0.1uF 
22uF 
0.1uF 
220uF 
0.01uF 


22uF 
0.1uF 
0.001uF 
0.1uF 
22uF 


0.22uF 
22uF 

0.22uF 
0.22uF 
0.22uF 


0.22uF 
0.1uF 
22uF 
0.1uF 
220uF 


0.22uF 
22uF 
0.1uF 
0.1uF 
0.1uF 


0.1uF 
22uF 
0.1uF 
0.1uF 
0.1uF 


0.1uF 
0.1uF 
22uF 


10% 


10% 
20% 
10% 
20% 


10% 
5% 


10% 
0.5PF 
5% 
5% 
20% 


20% 
10% 


20% 
10% 
20% 
10% 
20% 
10% 
10% 
10% 
10% 
20% 
20% 


10% 
20% 


20% 


20% 


Remark 


16V 
16V 
25V 
16V 
16V 


16V 
10V 
50V 
6.3V 
50V 


16V 
16V 
16V 
16V 
16V 


16V 
25V 
50V 
16V 
16V 


25V 
16V 
50V 
50V 
50V 


16V 
6.3V 
16V 
4V 

25V 


25V 
16V 
50V 
16V 
6.3V 


10V 
6.3V 
10V 
10V 
10V 


10V 
16V 
25V 
16V 
10V 


10V 
6.3V 
16V 
16V 
16V 


16V 
25V 
16V 
16V 
16V 


16V 
16V 
6.3V 
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MAIN 
Ref. No. Part No. Description Remark Ref. No. Part No. Description Remark 
C895 1-164-360-11 CERAMIC CHIP — 0.1uF 16V < DIODE > 
C896 1-128-551-11 ELECT 22uF 20% 25V 
C897 1-162-927-11 CERAMIC CHIP — 100PF 5% 50V D383 8-719-988-61 DIODE 155355ТЕ-17 
C898 1-162-927-11 CERAMIC CHIP — 100PF 5% 50V D385 8-719-988-61 DIODE 155355ТЕ-17 
C899 1-164-360-11 CERAMIC CHIP 0.1uF 16V D421 8-719-988-61 DIODE 1SS355TE-17 
D422 8-719-988-61 DIODE 1SS355TE-17 
A C901 1-117-703-11 CERAMIC 0.0047uF 250V 0423 8-719-988-61 DIODE 155355ТЕ-17 
A C902 1-104-705-11 MYLAR 0.1uF 20% 250V 
C903 1-162-290-31 CERAMIC 470PF 10% 50/ 0404 8-719-988-61 DIODE 155355ТЕ-17 
A C904 1-104-705-11 MYLAR 0.1uF 20% 250V 0425 8-719-988-61 DIODE 155355ТЕ-17 
A C905 1-113-920-11 CERAMIC 0.0022uF 20%  250V D426 8-719-988-61 DIODE 155355ТЕ-17 
0504 8-719-988-61 DIODE 1SS355TE-17 
А C906 1-113-920-11 CERAMIC 0.0022uF 20% 250% 0506 8-719-988-61 005 7 
А C908 1-113-920-11 CERAMIC 0.0022uF 20% 250М 
A C911 1-113-907-51 CERAMIC 0.0022uF 250V 0507 8-719-988-61 DIODE 155355ТЕ-17 
A C912 1-115-586-11 ELECT(BLOCK) 220uF 20% 400V D509 8-719-988-61 DIODE 1SS355TE-17 
(EXCEPT US,CND,MX) D510 8-719-988-61 DIODE 155355ТЕ-17 
A C912 1-125-708-11 ELECT(BLOCK) 330uF 20% 200М D511 8-719-988-61 DIODE 1SS355TE-17 
(US,CND,MX) 0802 8-719-988-61 DIODE 1SS355TE-17 
A C913 1-117-452-11 FILM 0.0033uF 5% 630V 0803 8-719-988-61 DIODE 155355ТЕ-17 
C914 1-126-967-11 ELECT 47uF 20%  50V 0804 8-719-988-61 DIODE 155355ТЕ-17 
C915 1-162-286-21 CERAMIC 220PF 10% БОМ 0805 8-719-988-61 DIODE 155355ТЕ-17 
А C916 1-125-772-51 CERAMIC 0.0015uF 10% 2KV D806 8-719-988-61 005 7 
C917 1-126-935-11 ELECT 470uF 20% 16V D807 8-719-988-61 DIODE 1SS355TE-17 
C918 1-115-340-11 CERAMIC 0.22uF 10% 25V D808 8-719-988-61 DIODE 155355ТЕ-17 
C919 1-164-227-11 CERAMIC CHIP — 0.022uF 10% 25V D809 8-719-988-61 DIODE 155355ТЕ-17 
(US,CND,MX) D810 8-719-988-61 DIODE 155355ТЕ-17 
A C920 1-117-452-11 FILM 0.0033uF 596 630V D811 8-719-988-61 DIODE 1SS355TE-17 (EXCEPT US,CND,MX) 
C921 1-115-792-11 ELECT 2200uF 20% 25V D812 8-719-988-61 DIODE 155355ТЕ-17 (EXCEPT US,CND,MX) 
C922 1-115-792-11 ELECT 2200uF 20% 25V 
D901 8-719-043-76 DIODE АКО4МО 
C923 1-115-792-11 ELECT 2200uF 20% 25V AD902 8-719-084-58 DIODE RBV-406 
C924 1-162-962-11 CERAMIC CHIP — 470PF 10% 50V 0903 8-719-110-53 DIODE RD20ES-B2 
(US,CND,MX) 0904 8-719-110-53 DIODE RD20ES-B2 
C925 1-126-935-11 ELECT 470uF 20% 16V D905 8-719-200-91 DIODE 11Е0510 
C927 1-126-768-11 ELECT 2200uF 20% 16У 
C928 1-104-665-11 ELECT 100uF 20% ТОМ 0906 8-719-200-91 DIODE 11Е0510 
0907 8-719-200-91 DIODE 11EQS10 
C929 1-128-551-11 ELECT 22uF 20% 25V AD908 6-500-241-01 DIODE SARS03 
(US,CND,MX) D909 6-500-258-01 DIODE RK16 
C931 1-107-826-11 CERAMIC CHIP — 0.1uF 1099 16V D910 8-719-988-61 DIODE 1SS355TE-17 (US,CND,MX) 
C932 1-107-826-11 CERAMIC CHIP — 0.1uF 1099 16V 
C933 1-164-360-11 CERAMIC CHIP — 0.1uF 16V D911 8-719-080-05 DIODE FMB-26L 
A C941 1-113-907-51 CERAMIC 0.0022uF 250V D913 8-719-200-91 DIODE 11Е0510 
(EXCEPT US,CND,MX) D914 8-719-988-61 DIODE 155355ТЕ-17 (US,CND,MX) 
D918 8-719-109-93 DIODE RD6.2ES-B2 (EXCEPT US,CND,MX) 
C942 1-126-934-11 ELECT 220uF 20% 10V D941 8-719-988-61 DIODE 1SS355TE-17 (EXCEPT US,CND,MX) 
(EXCEPT US,CND,MX) 
C943 1-126-767-11 ELECT 1000uF 20% 16V 0942 8-719-988-61 DIODE 155355ТЕ-17 (EXCEPT US,CND,MX) 
(EXCEPT US,CND,MX) 0943 8-719-988-61 DIODE 1SS355TE-17 (EXCEPT US,CND,MX) 
C944 1-126-767-11 ELECT 1000uF 20% 16V 0944 8-719-988-61 DIODE 155355ТЕ-17 (EXCEPT US,CND,MX) 
(EXCEPT US,CND,MX) 0945 8-719-988-61 DIODE 1SS355TE-17 (EXCEPT US,CND,MX) 
0946 8-719-988-61 DIODE 155355ТЕ-17 (US,CND,MX) 
< CONNECTOR > 
02501 8-719-109-66 DIODE RD3.3ES-B2 
ж CN301  1-506-995-11 PIN, CONNECTOR (PC BOARD) 13Р 
ж CN381  1-564-243-11 PIN, CONNECTOR (3.96mm PITCH) 6P < TERMINAL BOARD > 
ж CN382 1-564-241-11 РІМ, CONNECTOR (3.96mm PITCH) 4P 
ж CN383  1-564-241-11 PIN, CONNECTOR (3.96mm PITCH) 4P EB902 1-537-770-21 TERMINAL BOARD, GROUND 
ж CN421  1-564-706-11 PIN, CONNECTOR (SMALL TYPE) 4P 
« FUSE» 
CN801  1-784-775-11 CONNECTOR, FFC 14Р 
CN802  1-784-367-31 CONNECTOR, FFC/FPC 8P A F901 1-533-453-11 FUSE, GLASS TUBE (DIA.5) (5A/125V) 
CN901 1-564-321-00 PIN, CONNECTOR (3.96mm PITCH) 2P (US,CND,MX) 
(US,CND,MX) | AF901 1-533-470-11 FUSE, GLASS TUBE (DIA.5) (T3.15AL/250V) 
CN902  1-564-321-00 PIN, CONNECTOR (3.96mm PITCH) 2P (EXCEPT US,CND,MX) 


(EXCEPT US,CND,MX) 


The components identified by 
mark / or dotted line with mark 
Å are critical for safety. 

Replace only with part number 
specified. 


Les composants identifiés par une 
marque / sont critiques pour 

la sécurité. 

Neles remplacer que par une piéce 
portant le numéro spécifié. 
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MAIN 
Ref. Мо Рай No. Description Remark Ref. No. | Part No. Description Remark 
« FERRITE BEAD » 10306 8-759-106-02 ІС uPC4570G2 
10307 8-759-106-02 ІС uPC4570G2 
FB501 1-469-681-21 FERRITE, EMI (SMD) 10308 8-759-106-02 ІС uPC4570G2 
28502  1-216-864-11 METAL CHIP 0 590 1/10// 10381 8-759-490-74 ІС TDA7384A 
ЕВ503 1-216-864-11 METAL CHIP 0 5% 1/10// 10382 8-759-490-74 ІС TDA7384A 
FB504 1-216-864-11 METAL CHIP 0 5% 1/10// 
FB505 1-469-681-21 FERRITE, EMI (SMD) 10501 8-759-713-24 IC РСМ2702Е/2К 
10502 8-759-008-67 ІС MC14066BF 
FB506 1-469-681-21 FERRITE, EMI (SMD) 10505 8-759-106-02 ІС uPC4570G2 
FB507 1-469-681-21 FERRITE, EMI (SMD) 10506 8-759-106-02 ІС uPC4570G2 
FB508 1-469-681-21 FERRITE, EMI (SMD) 10507 8-759-106-02 ІС uPC4570G2 
28509  1-469-681-21 FERRITE, EMI (SMD) 
FB510  1-469-681-21 FERRITE, EMI (SMD) 10508 8-759-106-02 ІС uPC4570G2 
10509 8-759-242-70 IC TC7WUO04F 
FB511  1-469-681-21 FERRITE, EMI (SMD) 10801 6-801-523-01 ІС uPD703033A 
FB512 1-469-681-21 FERRITE, EMI (SMD) 10802 8-759-698-76 IC CXD9617R 
FB513 1-469-681-21 FERRITE, EMI (SMD) 10803 8-759-825-15 ІС LC89056W-E 
28801  1-469-681-21 FERRITE, EMI (SMD) 
28802  1-469-681-21 FERRITE, EMI (SMD) 10804 8-759-657-47 ІС AK4527 
10805 8-759-658-46 ІС S-81233SGV-Z 
FB803 1-469-681-21 FERRITE, EMI (SMD) 10806 8-759-637-58 ІС PST592C-T 
FB804 1-469-681-21 FERRITE, EMI (SMD) 10807 8-759-637-50 ІС TA48M025F(TE16L) 
FB805 1-469-681-21 FERRITE, EMI (SMD) 10808 8-759-658-46 ІС S-81233SGY-Z 
FB806 1-469-681-21 FERRITE, EMI (SMD) 
FB807  1-469-681-21 FERRITE, EMI (SMD) /|0901 8-749-017-79 ІС STR-F6676 (EXCEPT US,CND,MX) 
/|0901 8-749-018-45 ІС STR-F6424 (US,CND,MX) 
FB808 1-469-681-21 FERRITE, EMI (SMD) 10902 6-700-388-01 ІС SE-B2 
FB809 1-469-681-21 FERRITE, EMI (SMD) 10903 8-759-390-72 ІС TC4S584F(TE85R) (US,CND,MX) 
FB821 1-469-681-21 FERRITE, EMI (SMD) 10904 8-759-604-32 ІС M5F7810L 
FB822 1-469-681-21 FERRITE, EMI (SMD) 
28823  1-469-681-21 FERRITE, EMI (SMD) 10905 6-700-812-01 ІС Sl-8050JF 
10906 8-759-683-11 ІС KIA78LO5BP-AT 
FB824 1-469-681-21 FERRITE, EMI (SMD) 10941 8-759-683-11 ІС KIA78LO5BP-AT (EXCEPT US,CND,MX) 
FB825 1-469-681-21 FERRITE, EMI (SMD) 
FB826 1-469-681-21 FERRITE, EMI (SMD) « COIL » 
FB827 1-469-681-21 FERRITE, EMI (SMD) 
FB828 1-469-681-21 FERRITE, EMI (SMD) L501 1-412-002-31 INDUCTOR 4.7uH 
L503 1-412-002-31 INDUCTOR 4.7uH 
FB829 1-469-681-21 FERRITE, EMI (SMD) L504 1-412-002-31 INDUCTOR 4.7uH 
FB831 1-469-681-21 FERRITE, EMI (SMD) L801 1-410-993-11 INDUCTOR 1uH 
FB832 1-469-681-21 FERRITE, EMI (SMD) L802 1-410-993-11 INDUCTOR 1uH 
FB834 1-469-681-21 FERRITE, EMI (SMD) 
FB901 1-412-473-21 INDUCTOR (SMALL TYPE) L901 1-424-860-11 CHOKE 10uH 
L902 1-419-253-11 COIL, CHOKE 100uH 
FL801 1-469-681-21 FERRITE, EMI (SMD) L903 1-408-599-31 INDUCTOR 4.7 uH 
< FILTER > < LINE FILTER > 
FL802 1-234-177-21 FILTER, CHIP EMI ALF901 1-424-930-11 СОШ, LINE FILTER (EXCEPT US,CND,MX) 
FL804 1-234-177-21 FILTER, CHIP EMI ALF902 1-424-930-11 COIL, LINE FILTER 
FL806 1-234-177-21 FILTER, CHIP EMI 
FL807 1-234-177-21 FILTER, CHIP ЕМІ « PHOTO COUPLER 2 
FL821 1-234-177-21 FILTER, CHIP ЕМІ 
PC901  8-749-019-04 PHOTO COUPLER TLP421 
FL822 1-234-177-21 FILTER, CHIP EMI 
FL829 1-234-177-21 FILTER, CHIP EMI « TRANSISTOR » 
« TERMINAL BOARD » Q301 8-729-024-91 TRANSISTOR 28G2712-GL-TE85L 
0302 8-729-027-52 TRANSISTOR DTC124EKA-T146 
61101 1-537-770-21 TERMINAL BOARD, GROUND Q303 8-729-046-97 TRANSISTOR 28D1938(F)-T(TX).SO 
Q304 8-729-046-97 TRANSISTOR 28D1938(F)-T(TX).SO 
«IC» Q305 8-729-046-97 TRANSISTOR 28D1938(F)-T(TX).SO 
10301 8-759-106-02 IG uPC4570G2 Q306 8-729-046-97 TRANSISTOR 28D1938(F)-T(TX).SO 
10302 8-759-106-02 IC uPC4570G2 Q307 8-729-046-97 TRANSISTOR 28D1938(F)-T(TX).SO 
10303 8-759-106-02 IC uPC4570G2 Q308 8-729-046-97 TRANSISTOR 28D1938(F)-T(TX).SO 
10304 8-759-658-33 ІС TC9482F(EL) Q309 8-729-901-05 TRANSISTOR DTA124EK 
10305 8-759-106-02 IC uPC4570G2 Q310 8-729-901-05 TRANSISTOR DTA124EK 
The components identified by | Les composants identifiés par une 
mark Å or dotted line with mark | marque Å sont critiques pour 
Å are critical for safety. la sécurité. 
34 Replace only with part number | Ne les remplacer que par une piéce 


specified. 


portant le numéro spécifié. 


Ref. No. Part No. Description 
0311 8-729-901-05 TRANSISTOR 
0312 8-729-027-52 TRANSISTOR 
0313 8-729-027-52 TRANSISTOR 
0314 8-729-027-52 TRANSISTOR 
Q321 8-729-024-91 TRANSISTOR 
0322 8-729-024-91 TRANSISTOR 
0323 8-729-024-91 TRANSISTOR 
0324 8-729-024-91 TRANSISTOR 
0325 8-729-024-91 TRANSISTOR 
0326 8-729-024-91 TRANSISTOR 
Q421 8-729-024-91 TRANSISTOR 
0422 8-729-037-13 TRANSISTOR 
0501 8-729-027-52 TRANSISTOR 
0502 8-729-901-05 TRANSISTOR 
0503 8-729-027-52 TRANSISTOR 
0504 8-729-027-52 TRANSISTOR 
0505 8-729-901-05 TRANSISTOR 
0506 8-729-024-91 TRANSISTOR 
0507 8-729-900-53 TRANSISTOR 
Q801 8-729-024-91 TRANSISTOR 
Q803 8-729-027-24 TRANSISTOR 
0804 8-729-024-91 TRANSISTOR 
0805 8-729-024-91 TRANSISTOR 
Q901 8-729-111-29 TRANSISTOR 
0902 8-729-024-91 TRANSISTOR 
0904 8-729-037-13 TRANSISTOR 
0905 8-729-900-53 TRANSISTOR 
0906 8-729-900-53 TRANSISTOR 
0907 8-729-037-13 TRANSISTOR 
0908 8-729-900-53 TRANSISTOR 
0909 8-729-040-76 TRANSISTOR 
0910 8-729-900-53 TRANSISTOR 
0941 8-729-901-81 TRANSISTOR 

< RESISTOR > 
R301 1-216-829-11 METAL CHIP 
R302 1-216-833-11 METAL CHIP 
R304 1-216-829-11 METAL CHIP 
R305 1-216-833-11 METAL CHIP 
R307 1-216-822-11 METAL CHIP 
R308 1-216-833-11 METAL CHIP 
R310 1-216-825-11 METAL CHIP 
R311 1-216-833-11 METAL CHIP 
R313 1-216-825-11 METAL CHIP 
R315 1-216-833-11 METAL CHIP 
R316 1-216-829-11 METAL CHIP 
R318 1-216-829-11 METAL CHIP 
R320 1-216-825-11 METAL CHIP 
R321 1-216-833-11 METAL CHIP 
R323 1-216-809-11 METAL CHIP 
R324 1-216-809-11 METAL CHIP 
R325 1-216-809-11 METAL CHIP 
R326 1-216-829-11 METAL CHIP 
R327 1-216-839-11 METAL CHIP 
R328 1-216-829-11 METAL CHIP 
R329 1-216-829-11 METAL CHIP 
R330 1-216-829-11 METAL CHIP 


HT-BE1/SA-WBE1/SS-BE1 


Remark Ref. No. Part No. Description 
DTA124EK R331 1-216-864-11 METAL CHIP 
DTC124EKA-T146 R332 1-216-821-11 METAL CHIP 
DTC124EKA-T146 ₪333 1-216-821-11 METAL CHIP 
DTC124EKA-T146 R334 1-216-864-11 METAL CHIP 
28C2712-GL-TE85L R335 1-216-839-11 METAL CHIP 
28C2712-GL-TE85L R336 1-216-821-11 METAL CHIP 
28C2712-GL-TE85L 8337 1-216-864-11 METAL CHIP 
2802712-GL-TE85L ₪338 1-216-839-11 METAL CHIP 
2802712-GL-TE85L R339 1-216-821-11 METAL CHIP 
2802712-GL-TE85L R340 1-216-864-11 METAL CHIP 
2802712-GL-TE85L R341 1-216-839-11 METAL CHIP 
KTA1271-Y R342 1-216-864-11 METAL CHIP 
DTC124EKA-T146 R343 1-216-833-11 METAL CHIP 
DTA124EK R345 1-216-833-11 METAL CHIP 
DTC124EKA-T146 R348 1-216-821-11 METAL CHIP 
DTC124EKA-T146 R349 1-216-864-11 METAL CHIP 
DTA124EK R350 1-216-839-11 METAL CHIP 
2802712-GL-TE85L R351 1-216-821-11 METAL CHIP 
DTC114EK R352 1-216-845-11 METAL CHIP 
28C2712-GL-TE85L R353 1-216-836-11 METAL CHIP 
DTA114TKA-T146 R354 1-216-836-11 METAL CHIP 
28C2712-GL-TE85L R355 1-216-864-11 METAL CHIP 
28C2712-GL-TE85L R356 1-216-845-11 METAL CHIP 
2501616А-К R358 1-216-825-11 METAL CHIP 
28C2712-GL-TE85L (US,CND,MX) R359 1-216-833-11 METAL CHIP 
KTA1271-Y R360 1-216-845-11 METAL CHIP 
DTC114EK R361 1-216-833-11 METAL CHIP 
DTC114EK (US,CND,MX) R362 1-216-825-11 METAL CHIP 
KTA1271-Y R363 1-216-845-11 METAL CHIP 
DTC114EK R364 1-216-825-11 METAL CHIP 
KTA1273-Y-AT (US,CND,MX) R365 1-216-833-11 METAL CHIP 
DTC114EK (US,CND,MX) R366 1-216-845-11 METAL CHIP 
2562412К-Т-146-В ₪367 1-216-833-11 METAL CHIP 
(EXCEPT US,CND,MX) R368 1-216-825-11 METAL CHIP 
R369 1-216-845-11 METAL CHIP 
R370 1-216-825-11 METAL CHIP 
4.7K 596 1/10W R371 1-216-833-11 METAL CHIP 
10K 5% 1/10W 8372 1-216-845-11 METAL CHIP 
4.7K 5% 1/10W ₪373 1-216-833-11 METAL CHIP 
10K 5% 1/10W R374 1-216-825-11 METAL CHIP 
1.2K 5% 1/10W 
₪375 1-216-845-11 METAL CHIP 
10K 596 1/10W ₪376 1-216-829-11 METAL CHIP 
2.2K 596 1/10W ₪377 1-216-841-11 METAL CHIP 
10K 5% 1/10W ₪378 1-216-841-11 METAL CHIP 
2.2K 596 1/10W R381 1-216-833-11 METAL CHIP 
10K 5% 1/10W 
R383 1-216-837-11 METAL CHIP 
4.7K 5% 1/10W R384 1-216-833-11 METAL CHIP 
4.7K 596 1/10W R386 1-216-837-11 METAL CHIP 
2.2K 5% 1/10W ₪388 1-216-841-11 METAL CHIP 
10K 596 1/10W R392 1-216-821-11 METAL CHIP 
100 5% 1/10W 
R393 1-216-821-11 METAL CHIP 
100 590 1/10// R394 1-216-821-11 METAL CHIP 
100 5% 1/10W ₪395 1-216-821-11 METAL CHIP 
4.7K 596 1/10W R396 1-216-821-11 METAL CHIP 
33K 590 1/10W ₪397 1-216-821-11 METAL CHIP 
4.7K 5% 140W 
R398 1-216-821-11 METAL CHIP 
4.7K 596 1/10W R401 1-216-853-11 METAL CHIP 
4.7K 5% 1/10W R402 1-216-821-11 METAL CHIP 
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5% 
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MAIN 


Remark 


110W 
110W 
110W 
110W 
1/10W 


140W 
1/10W 
1/10W 
1/10W 
140W 


1/10W 
140W 
1/10W 
140W 
1/10W 


1/10W 
1/10W 
1/10W 
140W 
110W 


110W 
140W 
1/10W 
1/10W 
1/10W 


1/10W 
140W 
1/10W 
1/10W 
1/10W 


1/10W 
140W 
140W 
110W 
1/10W 


1/10W 
1/10W 
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1/10W 
140W 


1/10W 
1/10W 
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1/10W 
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1/10W 
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140W 


1/10W 
1/10W 
1/10W 
1/10W 
1/10W 


140W 


1/10W 
1/10W 
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MAIN 
Ref. Мо Рай No. Description Remark Ref. Мо Рай No. Description Remark 
R403 1-216-821-11 METAL CHIP 1K 5% 1/10// ₪541 1-216-829-11 METAL CHIP 4.7K 5% 1/10W 
R404 1-216-853-11 METAL CHIP 470K 5% 1/10// ₪542 1-216-809-11 METAL CHIP 100 5% 1/10W 
₪405 1-216-821-11 METAL CHIP 1K 5% 1/10W R543 1-216-813-11 METAL CHIP 220 5% 1/10W 
R406 1-216-853-11 METAL CHIP 470K 5% 1/10W R544 1-216-833-11 METAL CHIP 10K 5% 1/10W 
R407 1-216-821-11 METAL CHIP 1K 5% 1/10W ₪545 1-216-809-11 METAL CHIP 100 5% 1/10W 
R408 1-216-853-11 METAL CHIP 470K 5% 1/10// R546 1-216-813-11 METAL CHIP 220 5% 1/10W 
R409 1-216-853-11 METAL CHIP 470K 5% 1/10// R547 1-216-833-11 METAL CHIP 10K 5% 1/10W 
R410 1-216-821-11 METAL CHIP 1K 5% 1/10W R548 1-216-833-11 METAL CHIP 10K 5% 1/10W 
R411 1-216-821-11 METAL CHIP 1K 5% 1/10W R549 1-216-829-11 METAL CHIP 4.7K 5% 1/10W 
₪412 1-216-853-11 METAL CHIP 470K 5% 1/10W ₪553 1-216-837-11 METAL CHIP 22K 5% 1/10W 
R421 1-216-817-11 METAL CHIP 470 5% 1/10W R554 1-216-853-11 METAL CHIP 470K 5% 1/10W 
R422 1-216-817-11 METAL CHIP 470 5% 1/10W ₪555 1-216-809-11 METAL CHIP 100 5% 1/10W 
R423 1-216-817-11 METAL CHIP 470 5% 1/10W ₪556 1-216-849-11 METAL CHIP 220K 5% 1/10W 
R424 1-216-817-11 METAL CHIP 470 5% 1/10W R557 1-216-821-11 METAL CHIP 1K 5% 1/10W 
R425 1-216-817-11 METAL CHIP 470 5% 1/10W ₪558 1-218-285-11 METAL CHIP 75 5% 1/10W 
R426 1-216-817-11 METAL CHIP 470 5% 1/10W 8559 1-216-833-11 METAL CHIP 10K 5% 1/10W 
R427 1-216-841-11 METAL CHIP 47K 5% 1/10W R601 1-216-821-11 METAL CHIP 1K 5% 1/10// 
R428 1-216-809-11 METAL CHIP 100 5% 1/10// R602 1-216-821-11 METAL CHIP 1K 5% 1/10W 
R429 1-216-841-11 METAL CHIP 47K 5% 1/10W R603 1-216-821-11 METAL CHIP 1K 5% 1/10W 
R501 1-216-809-11 METAL CHIP 100 5% 1/10W R605 1-216-864-11 METAL CHIP 0 5% 1/10W 
R502 1-216-857-11 METAL CHIP 1M 596 1/10// R606 1-216-864-11 METAL CHIP 0 5% 1/10// 
R503 1-216-823-11 METAL CHIP 1.5K 5% 1/10// R607 1-216-864-11 METAL CHIP 0 5% 1/10W 
R504 1-216-821-11 METAL CHIP 1K 5% 1/10W R608 1-216-864-11 METAL CHIP 0 5% 1/10W 
R505 1-216-833-11 METAL CHIP 10K 5% 1/10W R609 1-216-809-11 METAL CHIP 100 5% 1/10W 
R506 1-216-833-11 METAL CHIP 10K 5% 1/10W R610 1-216-821-11 METAL CHIP 1K 5% 1/10W 
₪507 1-216-809-11 METAL CHIP 100 5% 1/10W R801 1-216-809-11 METAL CHIP 100 5% 1/10W 
8508 1-216-809-11 METAL CHIP 100 5% 1/10W R802 1-216-809-11 METAL CHIP 100 5% 1/10W 
R509 1-216-826-11 METAL CHIP 2.7K 5% 1/10W R803 1-216-809-11 METAL CHIP 100 5% 1/10W 
R510 1-216-821-11 METAL CHIP 1K 5% 1/10// R804 1-216-809-11 METAL CHIP 100 5% 1/10W 
R511 1-216-841-11 METAL CHIP 47K 5% 1/10// R805 1-216-857-11 METAL CHIP 1M 596 1/10W 
R512 1-216-826-11 METAL CHIP 2.7K 5% 1/10W R806 1-216-841-11 METAL CHIP 47K 5% 1/10W 
R513 1-216-821-11 METAL CHIP 1K 5% 1/10W R807 1-216-809-11 METAL CHIP 100 5% 1/10W 
R514 1-216-841-11 METAL CHIP 47K 5% 1/10W R808 1-216-809-11 METAL CHIP 100 5% 1/10W 
8515 1-216-801-11 METAL CHIP 22 5% 1/10// R809 1-216-833-11 METAL CHIP 10K 5% 1/10W 
R516 1-216-801-11 METAL CHIP 22 5% 1/10W R810 1-216-845-11 METAL CHIP 100K 5% 1/10W 
R517 1-216-801-11 METAL CHIP 22 5% 1/10W ₪811 1-216-845-11 METAL CHIP 100K 5% 1/10W 
R518 1-216-833-11 METAL CHIP 10K 5% 1/10// R813 1-216-821-11 METAL CHIP 1K 596 1/10W 
R520 1-216-833-11 METAL CHIP 10K 5% 1/10W R814 1-216-857-11 METAL CHIP 1M 5% 1/10W 
R521 1-216-851-11 METAL CHIP 330K 5% 1/10W ₪815 1-216-809-11 METAL CHIP 100 5% 1/10W 
R522 1-216-851-11 METAL CHIP 330K 5% 1/10W R816 1-216-809-11 METAL CHIP 100 5% 1/10W 
₪523 1-216-833-11 METAL CHIP 10K 5% 1/10W ₪817 1-216-833-11 METAL CHIP 10K 5% 1/10W 
₪524 1-216-857-11 METAL CHIP 1M 5% 1/10W R818 1-216-837-11 METAL CHIP 22K 5% 1/10W 
₪525 1-216-833-11 METAL CHIP 10K 5% 1/10W R819 1-216-841-11 METAL CHIP 47K 5% 1/10W 
R526 1-216-833-11 METAL CHIP 10K 5% 1/10W R820 1-216-841-11 METAL CHIP 47K 5% 1/10// 
R527 1-216-833-11 METAL CHIP 10К 5% 1/10// R821 1-216-833-11 METAL CHIP 10K 5% 1/10// 
R528 1-216-829-11 METAL CHIP 4.7K 5% 1/10// R822 1-216-845-11 METAL CHIP 100K 5% 1/10// 
R529 1-216-829-11 METAL CHIP 4.7K 5% 1/10W (US,CND,MX) 
R530 1-216-833-11 METAL CHIP 10K 5% 1/10W R823 1-216-845-11 METAL CHIP 100K 5% 1/10W 
R531 1-216-829-11 METAL CHIP 4.7K 5% 1/10W R824 1-216-833-11 METAL CHIP 10K 5% 1/10W 
А532 1-216-813-11 METAL CHIP 220 5% 1/10W R826 1-216-833-11 METAL CHIP 10K 5% 1/10W 
R827 1-216-809-11 METAL CHIP 100 5% 1/10W 
₪533 1-216-809-11 METAL CHIP 100 5% 1/10W 
₪534 1-216-833-11 METAL CHIP 10K 5% 1/10W R828 1-216-809-11 METAL CHIP 100 5% 1/10W 
R535 1-216-833-11 METAL CHIP 10K 5% 1/10// R829 1-216-809-11 METAL CHIP 100 5% 1/10W 
R536 1-216-813-11 METAL CHIP 220 5% 1/10W R830 1-216-809-11 METAL CHIP 100 5% 1/10W 
R537 1-216-809-11 METAL CHIP 100 5% 1/10W ₪831 1-216-809-11 METAL CHIP 100 5% 1/10W 
R832 1-216-809-11 METAL CHIP 100 5% 1/10W 
₪538 1-216-829-11 METAL CHIP 4.7K 5% 1/10// 
₪539 1-216-833-11 METAL CHIP 10К 5% 1/10// R833 1-216-809-11 METAL CHIP 100 5% 1/10// 
R540 1-216-833-11 METAL CHIP 10K 5% 1/10W R834 1-216-829-11 METAL CHIP 4.7K 5% 1/10W 
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Ref. No. Part No. Description 
R835 1-216-833-11 METAL CHIP 
R836 1-216-837-11 METAL CHIP 
R837 1-216-821-11 METAL CHIP 
R838 1-216-829-11 METAL CHIP 
R839 1-216-809-11 METAL CHIP 
R840 1-216-809-11 METAL CHIP 
R841 1-216-809-11 METAL CHIP 
R842 1-216-809-11 METAL CHIP 
R843 1-216-809-11 METAL CHIP 
R845 1-216-857-11 METAL CHIP 
R846 1-216-821-11 METAL CHIP 
R847 1-216-821-11 METAL CHIP 
R848 1-216-821-11 METAL CHIP 
R849 1-216-809-11 METAL CHIP 
R850 1-216-809-11 METAL CHIP 
R851 1-216-809-11 METAL CHIP 
R852 1-216-821-11 METAL CHIP 
R853 1-216-833-11 METAL CHIP 
R854 1-216-864-11 METAL CHIP 
R855 1-216-809-11 METAL CHIP 
R856 1-216-845-11 METAL CHIP 
R857 1-216-833-11 METAL CHIP 
R858 1-216-833-11 METAL CHIP 
R859 1-216-821-11 METAL CHIP 
R860 1-216-821-11 METAL CHIP 
R861 1-216-821-11 METAL CHIP 
R862 1-216-809-11 METAL CHIP 
R863 1-216-809-11 METAL CHIP 
R864 1-216-809-11 METAL CHIP 
R865 1-216-821-11 METAL CHIP 
R866 1-216-821-11 METAL CHIP 
R867 1-216-821-11 METAL CHIP 
R868 1-216-821-11 METAL CHIP 
R869 1-216-821-11 METAL CHIP 
R870 1-216-821-11 METAL CHIP 
R871 1-216-821-11 METAL CHIP 
R872 1-216-821-11 METAL CHIP 
R873 1-216-821-11 METAL CHIP 
R874 1-216-809-11 METAL CHIP 
R875 1-216-809-11 METAL CHIP 
R876 1-216-821-11 METAL CHIP 
R877 1-216-821-11 METAL CHIP 
R878 1-216-821-11 METAL CHIP 
R879 1-216-821-11 METAL CHIP 
R880 1-216-809-11 METAL CHIP 
R881 1-216-821-11 METAL CHIP 
R882 1-216-821-11 METAL CHIP 
R883 1-216-821-11 METAL CHIP 
R884 1-216-845-11 METAL CHIP 
R885 1-216-845-11 METAL CHIP 
R886 1-216-845-11 METAL CHIP 
R887 1-216-845-11 METAL CHIP 
R888 1-216-821-11 METAL CHIP 
R889 1-216-845-11 METAL CHIP 
R890 1-216-845-11 METAL CHIP 
R891 1-216-845-11 METAL CHIP 
R892 1-216-864-11 METAL CHIP 
R893 1-216-845-11 METAL CHIP 
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HT-BE1/SA-WBE1/SS-BE1 


MAIN 

Remark Ref. No. Part No. Description Remark 
1/10W R894 1-216-845-11 METAL CHIP 100K 596 1/10W 
1/10W R895 1-216-841-11 METAL CHIP 47K 596 1/10W 
1/10W ₪896 1-216-853-11 METAL CHIP 470K 5% 1/10W 
1/10W R897 1-216-845-11 METAL CHIP 100K 596 1/10W 
1/10W (EXCEPT US,CND,MX) 

R899 1-216-821-11 METAL CHIP 1K 596 1/10W 
1/10W 
1/10W AR900 1-216-361-31 METAL OXIDE 2 5% 2W F 
1/10W (US,CND,MX) 
1/10W AR900 1-216-363-11 METAL OXIDE 0.33 5% 2W F 
1/10W (EXCEPT US,CND,MX) 

R901 1-249-415-11 CARBON 680 590 1/4W 
1/10W AR903 1-216-361-31 METAL OXIDE 0.22 5% 2W F 
1/10W (US,CND,MX) 
1/10W AR903 1-216-365-00 METAL OXIDE 0.47 5% 2W F 
1/10W (EXCEPT US,CND,MX) 
1/10W 

R907 1-249-425-11 CARBON 4.7K 5% 1/4W 
1/10W AR908 1-215-903-11 METAL OXIDE 68K 5% 2W F 
1/10W AR909 1-202-837-00 SOLID 82K 10% 1/2W 
1/10W R911 1-249-422-11 CARBON 2.7K 5% 1/4W 
1/10W R912 1-249-426-11 CARBON 5.6K 596 1/4W 
1/10W 

R913 1-249-389-11 CARBON 4.7 5% 1/4W 
1/10W R914 1-216-826-11 METAL CHIP 2.7K 5% 1/10W 
1/10W ₪915 1-216-825-11 METAL CHIP 2.2K 5% 1/10W 
1/10W (US,CND,MX) 
1/10W R916 1-216-829-11 METAL CHIP 4.7K 5% 1/10W 
1/10W (US,CND,MX) 

R917 1-249-413-11 CARBON 470 5% 1/4W 
1/10W 
1/10W R918 1-249-409-11 CARBON 220 5% 1/4W 
1/10W ₪919 1-215-445-00 METAL 10K 1% 1/4W 
1/10W ₪920 1-215-433-00 METAL 3.3K 1% 1/4W 
1/10W R921 1-216-839-11 METAL CHIP 33K 5% 1/10W 

(US,CND,MX) 

1/10W R922 1-216-849-11 METAL CHIP 220K 5% 1/10W 
1/10W (US,CND,MX) 
1/10W 
1/10W R923 1-247-807-31 CARBON 100 596 1/4W 
1/10W (US,CND,MX) 

R925 1-216-821-11 METAL CHIP 1K 5% 1/10W 
1/10W 8926 1-216-813-11 METAL CHIP 220 596 1/10W 
1/10W R927 1-216-833-11 METAL CHIP 10K 596 1/10W 
1/10W R928 1-216-825-11 METAL CHIP 2.2K 596 1/10W 
1/10W 
1/10W R929 1-216-833-11 METAL CHIP 10K 596 1/10W 

(US,CND,MX) 

1/10W R931 1-216-821-11 METAL CHIP 1K 5% 1/10W 
1/10W (US,CND,MX) 
1/10W R932 1-216-813-11 METAL CHIP 220 5% 1/10W 
1/10W R933 1-216-825-11 METAL CHIP 2.2K 596 1/10W 
1/10W R934 1-249-409-11 CARBON 220 5% 1/4W 
1/10W ₪935 1-249-409-11 CARBON 220 5% 1/4W 
1/10W ₪937 1-216-864-11 METAL CHIP 0 5% 1/10W 
1/10W (EXCEPT US,CND,MX) 
1/10W R941 1-216-793-11 METAL CHIP 4.7 5% 1/10W 
1/10W (EXCEPT US,CND,MX) 

R942 1-216-825-11 METAL CHIP 2.2K 596 1/10W 
1/10W (EXCEPT US,CND,MX) 
1/10W 
1/10W < RELAY > 
1/10W 
1/10W ARY901 1-755-332-11 RELAY (EXCEPT US,CND,MX) 
1/10W < TRANSFORMER > 
1/10W 
1/10W AT901 1-437-732-11 TRANSFORMER, POWER (US,CND,MX) 


The components identified by 
mark / or dotted line with mark 


Å are critical for safety. 


Replace only with part number 
specified. 


Les composants identifiés par une 
marque / sont critiques pour 

la sécurité. 
Neles remplacer que par une piéce 
portant le numéro spécifié. 37 
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Ver 1.2 


MAIN 
Ref. No. Part No. Description Remark 
A T901 1-437-733-11 TRANSFORMER, POWER (EXCEPT US,CND,MX) 


AT902 


ATH901 


X501 
X801 
X803 
X804 


1-437-730-11 TRANSFORMER, POWER (EXCEPT US,CND,MX) 
< THERMISTOR > 

1-803-806-31 THERMISTOR, МТС 
< VIBRATOR > 

1-567-865-11 VIBRATOR, CRYSTAL (12MHz) 

1-767-922-11 VIBRATOR, CERAMIC + 


1-795-126-21 VIBRATOR, CRYSTAL (12.288MHz) 
1-795-363-21 VIBRATOR, CERAMIC (13.5MHz) 


ska aa aa k a oe a א א‎ КЕЕ 


SP901 


MISCELLANEOUS 


sk as ae 


1-696-169-21 CORD, POWER (AEP,UK,SP, MY) 
1-783-532-11 CORD, POWER (US,CND,MX) 
1-500-586-11 FILTER, CLAMP (FERRITE CORE) 
1-827-365-11 FLEXIBLE FLAT CABLE (14 CORE) 
1-763-561-22 FAN, D.C. 


1-825-144-11 SPEAKER (13cm) 


sk aa a a a ake ake ake ake ke 


38 


ACCESSORIES 


sf as ok ok k 


1-477-316-11 REMOTE COMMANDER (RM-BE1) (EXCEPT US) 
1-477-316-21 REMOTE COMMANDER (RM-BE1) (US) 
1-757-988-11 CORD, OPTICAL PLUG (US,CND,SP.MY,MX) 
1-770-019-11 ADAPTOR, CONVERSION PLUG 3P (UK) 
1-823-915-11 CORD (WITH CONNECTOR) (3m) (GREEN) 


1-823-915-21 CORD (WITH CONNECTOR) (8m) (BLUE) 
1-823-915-31 CORD (WITH CONNECTOR) (8m) (GRAY) 
1-823-915-41 CORD (WITH CONNECTOR) (3m) (WHITE) 
1-823-915-51 CORD (WITH CONNECTOR) (3m) (RED) 

4-240-621-11 MANUAL, INSTRUCTION (ENGLISH) (UK) 


4-240-621-21 MANUAL, INSTRUCTION (ENGLISH,FRENCH, 
SPANISH) (CND,SP.MY,MX) 
4-240-621-31 MANUAL, INSTRUCTION (ENGLISH,FRENCH, 
GERMAN,SPANISH) (AEP) 
4-240-621-41 MANUAL, INSTRUCTION (DUTCH,SWEDISH, 
ITALIAN, POLISH) (AEP) 
4-240-621-51 MANUAL, INSTRUCTION (DANISH,FINNISH) 
(AEP) 
4-240-621-61 MANUAL, INSTRUCTION (RUSSIAN) (AEP) 


4-240-621-71 MANUAL, INSTRUCTION (ENGLISH) (US) 
4-240-964-01 LID, BATTERY CASE (for RM-BE1) (EXCEPT US) 
4-240-964-11 LID, BATTERY CASE (for RM-BE1) (US) 


The components identified by 
mark Å or dotted line with mark 
Å are critical for safety. 

Replace only with part number 
specified. 


Les composants identifiés par une 
marque Å sont critiques pour 

la sécurité. 

Ne les remplacer que par une piéce 
portant le numéro spécifié. 
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Canadian Model 

AEP Model 

SERVICE MANUAL EP Mode 
Ver. 1.3 2005. 05 E Model 


SUPPLEMENT-1 


File this supplement with the service manual. 


Subject : Change the MAIN BOARD of SA-WBE1. 


Printed wiring board and schematic diagram of new tvpe, and changed parts list 
are described in this Supplement-1. 

When performing service and inspection, check the suffix of the part number of 
the MAIN board. 


DISCRIMINATION 
— MAIN BOARD (COMPONENT SIDE) — 


KAN 


MAIN BOARD Part No. 
Former : 1-685-233-12 
New  :1-685-233-14 


9-874-031-81 
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< Waveforms 
@ 1V/div 50nsec/div 


MIE 
3.0Vp-p 


12.0MHz 


IC501 (28) (XTO) 


Note on Schematic Diagram: 
All capacitors are in НЕ unless otherwise noted. (p: pF) 
50 WV or less are not indicated except for electrolytics 
and tantalums. 
All resistors are in Q and 1/4 W or less unless otherwise 
specified. 

: nonflammable resistor. 

C `] : panel designation. 


Note: 

The components identi- 
fied by mark A or dotted 
line with mark A are criti- 
cal for safety. 

Replace only with part 
number specified. 


Note: 

Les composants identifiés par 
une marque Å sont critiques 
pour la sécurité. 

Ne les remplacer que par une 
piéce portant le numéro 
spécifié. 


1V/div SOnsec/div 


| 
3.5Vp-| 
ДАЛА i 


12.288MHz 
IC803 @j (XOUT) 


== : B+ Line. 


Voltage is dc with respect to ground under no-signal 


(detuned) condition. 


Voltages are taken with a VOM (Input impedance 10 MQ). 
Voltage variations may be noted due to normal produc- 


tion t 


olerances. 


Signal path. 


=> 
e» 
>< 
Abbr 
CND 
SP 
MY 
MX 
E 
(( 


Note o 


: LINE 
: DIGITAL AUDIO (OPTICAL) 
: DIGITAL AUDIO (COAXIAL) 
eviation 
: Canadian model. 
: Singapore model. 
: Malavsia model. 
: Mexican model. 
): Page of Service Manual. 
(( : Page of Supplement-1. 


n Printed Wiring Boards: 


e o—— : parts extracted from the component side. 


• MM: Pattern from the side which enables seeing. 


* Abbreviation 


: Canadian model. 

: Singapore model. 

: Malaysia model. 

: Mexican model. 
): Page of Service Manual. 
)): Page of Supplement-1. 


1V/div 20nsec/div 


16.0MHz 


IC801 68) (X2) 


1V/div SOnsec/div 


| 


13.5МН2 
IC802 (12) (MCLK2) 


(5) 1V/div 50nsec/div 


ІШЕ 
| 


13.5МН2 
IC802 (14) (SCKOUT) 
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1. SCHEMATIC DIAGRAM — MAIN (1/5) SECTION — 
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2. PRINTED WIRING BOARD — MAIN (1/2) SECTION — 
13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 


* Semiconductor [MAIN BOARD J(COMPONENT SIDE) 
Location 
(Component side) 


Ref. No. | Location 


шъ 
do — 
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0000000000000 


O= 


R854 C861 
dE 


чомам O OO O N (O = — N ло оого Со Со O IO IV O IO о CO 
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* Semiconductor 
Location 


3. PRINTED WIRING BOARD — MAIN (2/2) SECTION — (Conductor side) 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Неї. No. [Locatio 


[MAIN BOARD] (CONDUCTOR SIDE) 
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A p ° — 4 = 000000000 
Es Ф QE 5? ооо 3 » ORO 5 ee Z ЕН 8. 
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( ) : AEP, UK, Singapore, Malaysia model 


HT-BE1/SA-WBE1/SS-BE1 


4. SCHEMATIC DIAGRAM — MAIN (2/5) SECTION — 
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5. SCHEMATIC DIAGRAM — MAIN (3/5) SECTION — 
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6. SCHEMATIC DIAGRAM — MAIN (4/5) SECTION — 
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7. SCHEMATIC DIAGRAM — MAIN (5/5) SECTION — 
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8. ELECTRICAL PARTS LIST MAN 
NOTE: 
e Due to standardization, replacements in e [tems marked “*” are not stocked since The components identified bv 
the parts list mav be different from the thev are seldom required for routine service. mark Å or dotted line with mark 
parts specified in the diagrams or the Some delay should be anticipated N are critical for safety. 
components used on the set. when ordering these items. Replace only with part number 
* -XX and -X mean standardized parts, so * SEMICONDUCTORS specified. 
they may have some difference from the In each case, u : u, for example: 
original one. uA.. :НА.. uPA.. : uPA.. Les composants identifiés par une 
e RESISTORS uPB.. : uPB.. uPC.. : uPC.. uPD.. : uPD.. marque А sont critiques pour 
All resistors are in ohms. e CAPACITORS la sécurité. 
METAL:Metal-film resistor. uF: НЕ Ne les remplacer que par une piéce 
METAL OXIDE: Metal oxide-film resistor. * COILS portant le numéro spécifié. 
F:nonflammable uH: uH 
* Abbreviation When indicating parts by reference 
CND : Canadian model number, please include the board. 
MX : Mexican model 
SP : Singapore model 
MY : Malaysia model 
Ref. No. Part No. Description Remark Ref. No. Part No. Description Remark 
A-4728-814-A MAIN BOARD, COMPLETE (US,CND,MX) C354 1-115-467-11 CERAMIC CHIP — 0.22uF 10% ТОМ 
A-4728-816-A MAIN BOARD, COMPLETE (AEP,UK,SP,MY) C355 1-115-467-11 CERAMIC CHIP — 0.22uF 10% ТОМ 
А О ЈАЈА C356 1-164-360-11 CERAMIC CHIP — 0.1uF 16V 
C358 1-115-467-11 CERAMIC CHIP — 0.22uF 10% ТОМ 
1-533-313-11 HOLDER, FUSE C359 1-124-234-00 ELECT 22uF 20% 16V 
« CAPACITOR » C362 1-115-467-11 CERAMIC CHIP — 0.22uF 10% ТОМ 
C363 1-162-960-11 CERAMIC CHIP 220РЕ 10% 50у 
C301 1-162-923-11 CERAMIC CHIP 47PF 590 50V C364 1-162-960-11 CERAMIC CHIP 220РЕ 10% БОМ 
C302 1-115-467-11 CERAMIC CHIP — 0.22uF 10% ТОМ C365 1-162-960-11 CERAMIC CHIP 220РЕ 10% БОМ 
C303 1-162-923-11 CERAMIC CHIP — 47PF 590 50V C366 1-162-960-11 CERAMIC CHIP 220РЕ 10% БОМ 
C304 1-115-467-11 CERAMIC CHIP — 0.22uF 10% ТОМ 
C305 1-162-923-11 CERAMIC CHIP — 47PF 590 50V C367 1-162-960-11 CERAMIC CHIP 220РЕ 10% БОМ 
C371 1-164-227-11 CERAMIC CHIP — 0.022uF 10% 25V 
C306 1-124-234-00 ELECT 22uF 20% 16V C372 1-164-227-11 CERAMIC CHIP — 0.022uF 10% | 25V 
C307 1-162-923-11 CERAMIC CHIP — 47PF 590 50V C373 1-164-227-11 CERAMIC CHIP — 0.022uF 10% | 25V 
C308 1-115-467-11 CERAMIC CHIP — 0.22uF 10% ТОМ C374 1-164-227-11 CERAMIC CHIP — 0.022uF 10% 251 
C309 1-162-923-11 CERAMIC CHIP — 47PF 590 50V 
C310 1-115-467-11 CERAMIC CHIP — 0.22uF 10% ТОМ C375 1-164-227-11 CERAMIC CHIP — 0.022uF 10% 251 
C378 1-164-360-11 CERAMIC CHIP — 0.1uF 16V 
C311 1-162-923-11 CERAMIC CHIP — 47PF 590 50V C379 1-126-960-11 ELECT 1uF 20% 50V 
C312 1-115-467-11 CERAMIC CHIP — 0.22uF 10% ТОМ C380 1-126-960-11 ELECT 1uF 20% 50V 
C313 1-164-360-11 CERAMIC CHIP — 0.1uF 16V C381 1-126-768-11 ELECT 2200uF 20% 16V 
C314 1-126-947-11 ELECT 47uF 20% 35V (AEP,UK,SP,MV) 
C315 1-164-360-11 CERAMIC CHIP — 0.1uF 16V 
C381 1-126-953-11 ELECT 2200uF 20% 35V 
C316 1-126-934-11 ELECT 220uF 20% 16V (US,CND,MX) 
C317 1-136-165-00 FILM 0.1uF 590 50V C382 1-164-360-11 CERAMIC CHIP — 0.1uF 16V 
C319 1-136-165-00 FILM 0.1uF 5% 50V C383 1-164-360-11 CERAMIC CHIP — 0.1uF 16V 
C320 1-136-165-00 FILM 0.1uF 5% 50V C384 1-124-465-00 ELECT 0.47uF 20% 50V 
C321 1-136-165-00 FILM 0.1uF 5% 50V C385 1-124-465-00 ELECT 0.47uF 20% 50V 
C323 1-136-165-00 FILM 0.1uF 5% 50V C386 1-124-465-00 ELECT 0.47uF 20% БОМ 
C325 1-136-165-00 FILM 0.1uF 5% 50V C387 1-126-960-11 ELECT 1uF 20% 50V 
C326 1-136-165-00 FILM 0.1uF 5% 50V C388 1-126-947-11 ELECT 47uF 20% 35V 
C328 1-136-165-00 FILM 0.1uF 5% 50V C389 1-124-465-00 ELECT 0.47uF 20% 50V 
C329 1-124-465-00 ELECT 0.47uF 20% 50V C390 1-164-360-11 CERAMIC CHIP — 0.1uF 16V 
C332 1-131-700-31 FILM 0.47uF 590 50V C391 1-126-947-11 ELECT 47uF 20% 35V 
C334 1-136-165-00 FILM 0.1uF 5% 50V C392 1-164-360-11 CERAMIC CHIP — 0.1uF 16V 
C336 1-131-694-31 FILM 0.15uF 590 50V C393 1-124-465-00 ELECT 0.47uF 20% 50V 
C340 1-136-165-00 FILM 0.1uF 5% 50V C394 1-124-465-00 ELECT 0.47uF 20% 50V 
C341 1-131-694-31 FILM 0.15uF 590 50V C395 1-124-465-00 ELECT 0.47uF 20% 50V 
C344 1-104-509-11 CERAMIC CHIP 0.018uF 10% | 16V C396 1-124-465-00 ELECT 0.47uF 20% 50V 
C345 1-164-360-11 CERAMIC CHIP — 0.1uF 16V C397 1-126-960-11 ELECT 1uF 20% 50V 
C346 1-124-234-00 ELECT 22uF 20% 16V C398 1-126-947-11 ELECT 4TuF 20% 35V 
C347 1-164-360-11 CERAMIC CHIP — 0.1uF 16V C399 1-124-465-00 ELECT 0.47uF 20% 50V 
C348 1-124-234-00 ELECT 22uF 20% 16V C421 1-126-964-11 ELECT 10uF 20% 50V 
C349 1-124-234-00 ELECT 22uF 20% 16V C422 1-126-964-11 ELECT 10uF 20% 50V 
C350 1-126-947-11 ELECT 4TuF 20% 35V C423 1-126-964-11 ELECT 10uF 20% 50V 
C351 1-115-467-11 CERAMIC CHIP — 0.22uF 10% ТОМ C424 1-126-964-11 ELECT 10uF 20% 50V 
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MAIN 

Ref. No. Part No. Description 
C425 1-126-964-11 ELECT 
C426 1-126-964-11 ELECT 
C427 1-126-964-11 ELECT 
C428 1-126-960-11 ELECT 
C431 1-162-927-11 CERAMIC CHIP 
C432 1-162-927-11 CERAMIC CHIP 
C433 1-162-927-11 CERAMIC CHIP 
C434 1-162-927-11 CERAMIC CHIP 
C435 1-162-927-11 CERAMIC CHIP 
C436 1-162-927-11 CERAMIC CHIP 
C437 1-162-927-11 CERAMIC CHIP 
C438 1-162-927-11 CERAMIC CHIP 
C439 1-162-927-11 CERAMIC CHIP 
C440 1-162-927-11 CERAMIC CHIP 
C441 1-162-927-11 CERAMIC CHIP 
C442 1-162-927-11 CERAMIC CHIP 
C443 1-162-927-11 CERAMIC CHIP 
C444 1-162-927-11 CERAMIC CHIP 
C501 1-126-964-11 ELECT 
C502 1-164-360-11 CERAMIC CHIP 
C503 1-126-964-11 ELECT 
C504 1-162-927-11 CERAMIC CHIP 
C505 1-162-919-11 CERAMIC CHIP 
C506 1-162-927-11 CERAMIC CHIP 
C507 1-162-919-11 CERAMIC CHIP 
C508 1-164-360-11 CERAMIC CHIP 
C509 1-126-964-11 ELECT 
C510 1-126-964-11 ELECT 
C511 1-115-467-11 CERAMIC CHIP 
C512 1-115-467-11 CERAMIC CHIP 
C513 1-164-360-11 CERAMIC CHIP 
C514 1-126-964-11 ELECT 
C515 1-126-964-11 ELECT 
C517 1-162-960-11 CERAMIC CHIP 
C518 1-162-960-11 CERAMIC CHIP 
C519 1-162-966-11 CERAMIC CHIP 
C520 1-162-966-11 CERAMIC CHIP 
C521 1-162-960-11 CERAMIC CHIP 
C522 1-162-960-11 CERAMIC CHIP 
C523 1-162-964-11 CERAMIC CHIP 
C524 1-162-962-11 CERAMIC CHIP 
C525 1-164-360-11 CERAMIC CHIP 
C526 1-126-964-11 ELECT 
C527 1-162-962-11 CERAMIC CHIP 
C528 1-162-964-11 CERAMIC CHIP 
C529 1-126-960-11 ELECT 
C530 1-126-960-11 ELECT 
C531 1-164-360-11 CERAMIC CHIP 
C532 1-164-360-11 CERAMIC CHIP 
C533 1-126-153-11 ELECT 
C534 1-126-960-11 ELECT 
C535 1-126-964-11 ELECT 
C536 1-126-947-11 ELECT 
C537 1-126-153-11 ELECT 
C538 1-162-964-11 CERAMIC CHIP 
C540 1-126-964-11 ELECT 
C541 1-126-964-11 ELECT 
C542 1-164-360-11 CERAMIC CHIP 
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10uF 
10uF 
10uF 
1uF 
100PF 


100PF 
100PF 
100PF 
100PF 
100PF 


100PF 
100PF 
100PF 
100PF 
100PF 


100PF 
100PF 
100PF 
10uF 
0.1uF 


10uF 
100PF 
22PF 
100PF 
22PF 


0.1uF 
10uF 
10uF 
0.22uF 
0.22uF 


0.1uF 
10uF 
10uF 
220PF 
220PF 


0.0022uF 
0.0022uF 
220PF 
220PF 
0.001uF 


470PF 
0.1uF 
10uF 
470PF 
0.001uF 


20% 
20% 
20% 
20% 
5% 


5% 
5% 
5% 
5% 
5% 


5% 
5% 
5% 
5% 
5% 


5% 
5% 
5% 
20% 


20% 
5% 
5% 
5% 
5% 


20% 
20% 
10% 
10% 


20% 
20% 
10% 
10% 


10% 
10% 
10% 
10% 
10% 


10% 


20% 
10% 
10% 


20% 
20% 


20% 


20% 
20% 
20% 
20% 
10% 


20% 
20% 


Remark Ref. No. Part No. Description 
50V C543 1-164-360-11 CERAMIC CHIP 
50V C544 1-164-360-11 CERAMIC CHIP 
50V 6545 1-162-964-11 СЕВАМІС СНІР 
50V C558 1-107-726-11 CERAMIC CHIP 
50V C601 1-162-927-11 CERAMIC CHIP 
50V C602 1-162-927-11 CERAMIC CHIP 
50V C603 1-162-927-11 CERAMIC CHIP 
50V C604 1-162-923-11 CERAMIC CHIP 
50V C605 1-162-927-11 CERAMIC CHIP 
50V 0606 1-162-927-11 CERAMIC CHIP 
50V C607 1-162-927-11 CERAMIC CHIP 
50V C608 1-162-927-11 CERAMIC CHIP 
50V 0609 1-162-927-11 CERAMIC CHIP 
50V C801 1-164-360-11 CERAMIC CHIP 
50V C802 1-104-662-11 ELECT 

50V C803 1-126-923-11 ELECT 

50V C804 1-162-964-11 CERAMIC CHIP 
50V C806 1-164-360-11 CERAMIC CHIP 
50V C807 1-107-826-11 CERAMIC CHIP 
16V C808 1-104-905-11 DOUBLE LAYERS 
50V C809 1-164-360-11 CERAMIC CHIP 
50V C810 1-164-360-11 CERAMIC CHIP 
50V C811 1-107-726-11 CERAMIC CHIP 
50V C812 1-164-360-11 CERAMIC CHIP 
50V C813 1-164-360-11 CERAMIC CHIP 
16V C814 1-164-360-11 CERAMIC CHIP 
50V C815 1-115-467-11 CERAMIC CHIP 
50V C817 1-126-960-11 ELECT 

10V C818 1-125-837-11 CERAMIC CHIP 
10V C819 1-126-960-11 ELECT 

16V C822 1-164-360-11 CERAMIC CHIP 
50V C823 1-164-360-11 CERAMIC CHIP 
50V C824 1-164-360-11 CERAMIC CHIP 
50V C825 1-164-360-11 CERAMIC CHIP 
50V C826 1-164-360-11 CERAMIC CHIP 
50V C827 1-164-360-11 CERAMIC CHIP 
50V C831 1-107-726-11 CERAMIC CHIP 
50V C832 1-162-927-11 CERAMIC CHIP 
50V C833 1-164-360-11 CERAMIC CHIP 
50V C834 1-164-360-11 CERAMIC CHIP 
50V C835 1-107-726-11 CERAMIC CHIP 
16V C836 1-164-360-11 CERAMIC CHIP 
50V C837 1-162-915-11 CERAMIC CHIP 
50V C838 1-162-923-11 CERAMIC CHIP 
50V C839 1-162-919-11 CERAMIC CHIP 
50V C840 1-164-360-11 CERAMIC CHIP 
50V C841 1-126-153-11 ELECT 

16V C842 1-164-360-11 CERAMIC CHIP 
16V C843 1-124-434-00 ELECT 

6.3V C844 1-107-726-11 CERAMIC CHIP 
50V C845 1-104-662-11 ELECT 

50V C846 1-164-360-11 CERAMIC CHIP 
35V C847 1-162-964-11 CERAMIC CHIP 
6.3V C849 1-164-360-11 CERAMIC CHIP 
50V C850 1-126-153-11 ELECT 

50V C851 1-115-467-11 CERAMIC CHIP 
50V C852 1-126-153-11 ELECT 

16V C853 1-115-467-11 CERAMIC CHIP 


0.1uF 
0.1uF 
0.001uF 
0.01uF 
100PF 


100PF 
100PF 
47PF 

100PF 
100PF 


100PF 
100PF 
100PF 
0.1uF 
22uF 


220uF 
0.001uF 
0.1uF 
0.1uF 
0.22F 


0.1uF 
0.1uF 
0.01uF 
0.1uF 
0.1uF 


0.1uF 
0.22uF 
1uF 
1uF 
1uF 


0.1uF 
0.1uF 
0.1uF 
0.1uF 
0.1uF 


0.1uF 
0.01uF 
100PF 
0.1uF 
0.1uF 


0.01uF 
0.1uF 
10PF 
47PF 
22PF 


0.1uF 
22uF 
0.1uF 
220uF 
0.01uF 


22uF 
0.1uF 
0.001uF 
0.1uF 
22uF 


0.22uF 
22uF 
0.22uF 


10% 
10% 
5% 
5% 
5% 
5% 
5% 
5% 
5% 
5% 
5% 
20% 


20% 
10% 


10% 


10% 


10% 
20% 
10% 
20% 


10% 
5% 


10% 
0.5PF 
5% 
5% 
20% 


20% 
10% 


20% 
10% 
20% 
10% 


20% 
10% 


Ref. No. Part No. Description 
C854 1-115-467-11 CERAMIC CHIP 
C855 1-115-467-11 CERAMIC CHIP 
C856 1-115-467-11 CERAMIC CHIP 
C857 1-164-360-11 CERAMIC CHIP 
C858 1-104-662-11 ELECT 
C859 1-164-360-11 CERAMIC CHIP 
C860 1-126-923-11 ELECT 
C861 1-115-467-11 CERAMIC CHIP 
C882 1-126-153-11 ELECT 
C884 1-164-360-11 CERAMIC CHIP 
C885 1-164-360-11 CERAMIC CHIP 
C886 1-164-360-11 CERAMIC CHIP 
C887 1-164-360-11 CERAMIC CHIP 
C888 1-104-662-11 ELECT 
C889 1-164-360-11 CERAMIC CHIP 
C890 1-164-360-11 CERAMIC CHIP 
C891 1-164-360-11 CERAMIC CHIP 
C892 1-164-360-11 CERAMIC CHIP 
C893 1-164-360-11 CERAMIC CHIP 
C894 1-126-153-11 ELECT 
C895 1-164-360-11 CERAMIC CHIP 
C896 1-104-662-11 ELECT 
C897 1-162-927-11 CERAMIC CHIP 
C898 1-162-927-11 CERAMIC CHIP 
C899 1-164-360-11 CERAMIC CHIP 

А C901 1-117-703-11 CERAMIC 

A C902 1-104-705-51 MYLAR 
C903 1-162-290-31 CERAMIC 

А C904 1-104-705-51 MYLAR 

A\C905 1-113-920-11 CERAMIC 

A C906 1-113-920-11 CERAMIC 

A C908 1-113-920-1411 CERAMIC 

A C911 1-113-907-51 CERAMIC 

A C912 1-115-586-11 ELECT(BLOCK) 

A C912 1-125-708-11 ELECT(BLOCK) 

A C913 1-117-452-11 FILM 
C914 1-126-967-11 ELECT 
C915 1-162-286-21 CERAMIC 

А C916 1-125-772-51 CERAMIC 
C917 1-126-935-11 ELECT 
C918 1-115-340-11 CERAMIC 
C919 1-164-227-11 CERAMIC CHIP 

A\C920 1-117-452-11 FILM 
C921 1-115-792-11 ELECT 
C922 1-115-792-11 ELECT 
C923 1-115-792-11 ELECT 
C924 1-162-962-11 CERAMIC CHIP 
C925 1-126-935-11 ELECT 
C927 1-126-768-11 ELECT 
C928 1-104-658-11 ELECT 
C929 1-104-662-11 ELECT 
C931 1-107-826-11 CERAMIC CHIP 
C932 1-107-826-11 CERAMIC CHIP 


0.22uF 
0.22uF 
0.22uF 
0.1uF 
22uF 


0.1uF 
220uF 
0.22uF 
22uF 
0.1uF 


0.1uF 
0.1uF 
0.1uF 
22uF 
0.1uF 


0.1uF 
0.1uF 
0.1uF 
0.1uF 
22uF 


0.1uF 
22uF 
100PF 
100PF 
0.1uF 


0.0047uF 
0.1uF 
470PF 
0.1uF 
0.0022uF 


0.0022uF 
0.0022uF 
0.0022uF 
220uF 


330uF 


0.0033uF 
47uF 
220PF 
0.001 5uF 
470uF 


0.22uF 
0.022uF 


0.0033uF 
2200uF 
2200uF 


2200uF 
470PF 


470uF 
2200uF 
100uF 
22uF 


0.1uF 
0.1uF 


HT-BE1/SA-WBE1/SS-BE1 


MAIN 
Remark Ref. No. Part No. Description Remark 
10% ТОМ A C941 1-113-907-51 CERAMIC 0.0022uF 20% 250V 
10% ТОМ (AEP,UK,SP,MY) 
10% ТОМ C942 1-104-662-11 ELECT 22uF 20% 25М 
16V (AEP,UK,SP,MY) 
20% 25/ C943 1-126-767-11 ELECT 1000uF 20% 16V 
(AEP,UK,SP,MY) 
16V C944 1-126-767-11 ELECT 1000uF 20% 16V 
20% ТОМ (AEP,UK,SP,MY) 
10% ТОМ 
20% 6.3V < CONNECTOR > 
16V 
ж CN301 1-506-995-11 PIN, CONNECTOR (PC BOARD) 13Р 
16V ж CN381  1-564-243-11 PIN, CONNECTOR (3.96mm PITCH) 6P 
16V ж С№382 1-564-241-11 PIN, CONNECTOR (3.96mm PITCH) 4P 
16V ж 0383 1-564-241-11 PIN, CONNECTOR (3.96mm PITCH) 4P 
20% 25V ж CN421 1-564-706-11 РІМ, CONNECTOR (SMALL TYPE) 4P 
16V 
CN801  1-784-775-11 CONNECTOR, FFC 14Р 
16V CN901 1-564-321-00 PIN, CONNECTOR (3.96mm PITCH) 2Р 
16V (US,CND,MX) 
16V CN902  1-564-321-00 PIN, CONNECTOR (3.96mm PITCH) 2P 
16V (AEP,UK,SP,MY) 
20% 6.3V 
< DIODE > 
16V 
20% 25V D383 8-719-988-61 DIODE 1SS355TE-17 
5% 50V 0385 8-719-988-61 DIODE 1SS355TE-17 
5% 50V D421 8-719-988-61 DIODE 1SS355TE-17 
16V 0422 8-719-988-61 DIODE 155355ТЕ-17 
D423 8-719-988-61 DIODE 1SS355TE-17 
250V 
20% 250V D424 8-719-988-61 DIODE 155355ТЕ-17 
10% БОМ 0425 8-719-988-61 DIODE 155355ТЕ-17 
20% 250V 0426 8-719-988-61 DIODE 155355ТЕ-17 
20% 250V D504 8-719-988-61 DIODE 155355ТЕ-17 
D506 8-719-988-61 DIODE 1SS355TE-17 
20% 250V 
20% 250V 0507 8-719-988-61 DIODE 1SS355TE-17 
20% 250V 0509 8-719-988-61 DIODE 155355ТЕ-17 
20% 400V D510 8-719-988-61 DIODE 155355ТЕ-17 
(AEP,UK,SP,MY) 0802 8-719-988-61 DIODE 155355ТЕ-17 
20% 200% 0803 8-719-988-61 DIODE 1SS355TE-17 
(US,CND,MX) 
0804 8-719-988-61 DIODE 1SS355TE-17 
5% 630V D805 8-719-988-61 DIODE 1SS355TE-17 
20%  50V 0806 8-719-988-61 DIODE 155355ТЕ-17 
10% 50% 0807 8-719-988-61 DIODE 155355ТЕ-17 
10% 2KV 0809 8-719-988-61 DIODE 1SS355TE-17 
20% 16V 
D810 8-719-988-61 DIODE 155355ТЕ-17 
1099 25V D811 8-719-988-61 DIODE 1SS355TE-17 (AEPUK,SPMY) 
10% 25V 0812 8-719-988-61 DIODE 1SS355TE-17 (AEPUK,SP,MV) 
(US,CND,MX) D901 8-719-043-76 DIODE АКО4МО 
5% 630V /ND902 8-719-084-58 DIODE RBV-406 
20% 25V 
20% 25V D903 8-719-110-53 DIODE RD20ESB2 
0904 8-719-110-53 DIODE RD20ESB2 
20% 25} D905 8-719-200-91 DIODE 11Е0510 
10% 50V D906 8-719-200-91 DIODE 11Е0510 
(US,CND,MX) 0907 8-719-200-91 DIODE 11Е0510 
20% 16V 
20% 16V AD908 6-500-241-01 DIODE SARS03 
20% ТОМ D909 6-500-258-01 DIODE RK16 
D910 8-719-988-61 DIODE 155355ТЕ-17 (US,CND,MX) 
20% 25ү D911 8-719-080-05 DIODE FMB-26L 
(US,CND,MX) 0913 8-719-200-91 DIODE 11EQS10 
10% 16V 
10% 16V D914 8-719-988-61 DIODE 155355ТЕ-17 (US,CND,MX) 
0918 8-719-109-93 DIODE RD6.2ESB2 (AEP,UK,SP,MY) 
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HT-BE1/SA-WBE1/SS-BE1 


MAIN 


Ref. No. 


Part No. 


Description 


D941 
D942 
D943 
D944 
D945 


D946 
DZ501 


EB902 


FB501 
FB502 
FB503 
FB504 
FB505 


FB506 
FB507 
FB508 
FB510 
FB801 


FB802 
FB803 
FB804 
FB805 
FB806 


FB807 
FB808 
FB809 
FB821 
FB822 


FB823 
FB824 
FB825 
FB826 
FB827 


FB828 
FB829 
FB831 
FB832 
FB834 


FB901 


FL801 
FL802 
FL804 
FL806 
FL807 


FL821 


FL822 
FL829 


15301 
165302 


12 


8-/19-988-61 
8-/19-988-61 
8-719-988-61 
8-719-988-61 
8-719-988-61 


8-719-988-61 
8-719-109-66 


1-537-770-21 


1-469-681-21 
1-216-864-11 
1-216-864-11 
1-216-864-11 
1-469-681-21 


1-469-681-21 
1-469-681-21 
1-469-681-21 
1-469-681-21 
1-469-681-21 


1-469-681-21 
1-469-681-21 
1-469-681-21 
1-469-681-21 
1-469-681-21 


1-469-681-21 
1-469-681-21 
1-469-681-21 
1-469-681-21 
1-469-681-21 


1-469-681-21 
1-469-681-21 
1-469-681-21 
1-469-681-21 
1-469-681-21 


1-469-681-21 
1-469-681-21 
1-469-681-21 
1-469-681-21 
1-469-681-21 


1-412-473-21 


1-469-681-21 
1-234-177-21 
1-234-177-21 
1-234-177-21 
1-234-177-21 


1-234-177-21 
1-234-177-21 
1-234-177-21 


8-759-106-02 
8-759-106-02 


DIODE 
DIODE 
DIODE 
DIODE 
DIODE 


DIODE 


155355ТЕ-17 (AEP,UK,SP,MY) 
155355ТЕ-17 (AEP,UK,SP,MY) 
155355ТЕ-17 (AEP,UK,SP,MY) 
155355ТЕ-17 (AEP,UK,SP,MY) 
155355ТЕ-17 (AEP,UK,SP,MY) 


155355ТЕ-17 (AEP,UK,SP,MY) 


DIODE RD3.3ESB2 


< GROUND TERMINAL > 
TERMINAL BOARD, GROUND 
< FERRITE BEAD > 


FERRITE, EMI (SMD) (1608) 
SHORTCHIP 0 
SHORTCHIP 0 
SHORTCHIP 0 
FERRITE, EMI (SMD) (1608) 


FERRITE, EMI (SMD) (1608) 
FERRITE, EMI (SMD) (1608) 
FERRITE, EMI (SMD) (1608) 
FERRITE, EMI (SMD) (1608) 
FERRITE, EMI (SMD) (1608) 


FERRITE, EMI (SMD) (1608) 
FERRITE, EMI (SMD) (1608) 
FERRITE, EMI (SMD) (1608) 
FERRITE, EMI (SMD) (1608) 
FERRITE, EMI (SMD) (1608) 


FERRITE, EMI (SMD) (1608) 
FERRITE, EMI (SMD) (1608) 
FERRITE, EMI (SMD) (1608) 
FERRITE, EMI (SMD) (1608) 
FERRITE, EMI (SMD) (1608) 


FERRITE, EMI (SMD) (1608) 
FERRITE, EMI (SMD) (1608) 
FERRITE, EMI (SMD) (1608) 
FERRITE, EMI (SMD) (1608) 
FERRITE, EMI (SMD) (1608) 


FERRITE, EMI (SMD) (1608) 
FERRITE, EMI (SMD) (1608) 
FERRITE, EMI (SMD) (1608) 
FERRITE, EMI (SMD) (1608) 
FERRITE, EMI (SMD) (1608) 


INDUCTOR (SMALL TYPE) 
« FILTER > 


FERRITE, EMI (SMD) (1608) 
FILTER, CHIP EMI 
FILTER, CHIP EMI 
FILTER, CHIP EMI 
FILTER, CHIP EMI 


FILTER, CHIP EMI 
FILTER, CHIP EMI 
FILTER, CHIP EMI 


«IC» 


IC uPC4570G2 
IC uPC4570G2 


Remark Ref. No. Part No. Description 
10303 8-759-106-02 IC uPC4570G2 
10304  8-759-658-33 ІС TC9482F(EL) 
10305 8-759-106-02 IC uPC4570G2 
10306 8-759-106-02 IC uPC4570G2 
10307 8-759-106-02 IC uPC4570G2 
10308 8-759-106-02 IC uPC4570G2 
10381 8-759-490-74 ІС TDA7384 
10382 8-759-490-74 ІС TDA7384 
10501  8-759-713-24 IC РСМ2702Е/2К 
10502 8-759-008-67 IC MC14066BF 
10505 8-759-106-02 ІС uPC4570G2 
10506 8-759-106-02 ІС uPC4570G2 
10507 8-759-106-02 IC uPC4570G2 
10508 8-759-106-02 IC uPC4570G2 
10801 6-801-523-01 ІС uPD703033AYGF-M50-3BA 
10802 8-759-698-76 IC CXD9617R 
10803 8-759-825-15 IC LC89056W-E 
16804 8-759-657-47 ІС AK4527 
10805 6-706-525-01 IC S-812C33AV-Z-G 
|0806 8-759-637-58 IC PST592C-T 
10807 8-759-637-50 ІС TA48MO25F(TE16L) 
10908 6-706-525-01 IC S-812C33AV-Z-G 
/NIC901 8-749-017-79 ІС STR-F6676 (AEP.UK,SP.MY) 
/NIC901 8-749-018-45 IC STR-F6424 (US,CND,MX) 
10902 6-700-388-01 IC SE-B2 
10903 8-759-390-72 IG TC4S584F(TE85R) (US,CND,MX) 
10904 8-759-604-32 IC M5F7810L 
10905 6-700-812-01 ІС Sl-8050JF 
10906 8-759-683-11 ІС KIA78LO5BP-AT 
10941 8-759-683-11 ІС KIA78LO5BP-AT (AEP,UK,SP,MY) 
< COIL > 
L501 1-412-002-31 INDUCTOR 4.7uH 
L504 1-412-002-31 INDUCTOR 4.7uH 
L801 1-410-993-42 INDUCTOR 1uH 
L802 1-410-993-42 INDUCTOR 1uH 
L901 1-424-860-11 INDUCTOR 10uH 
L902 1-419-253-11 INDUCTOR 100uH 
L903 1-408-599-31 INDUCTOR 4.7uH 
« LINE FILTER » 
ALF901 1-424-930-11 COIL, LINE FILTER (AEPUK,SPMY) 
ALF902 1-424-930-11 COIL, LINE FILTER 
« PHOTO COUPLER » 
PC901 8-749-019-04 PHOTO COUPLER TLP421 
« TRANSISTOR » 
Q301 8-729-024-91 TRANSISTOR 2SC2712-GL-TE85L 
0302 8-729-901-00 TRANSISTOR DTC124EK 
0303 8-729-046-97 TRANSISTOR 28D1938(F)-T(TX).SO 
Q304 8-729-046-97 TRANSISTOR 28D1938(F)-T(TX).SO 
Q305 8-729-046-97 TRANSISTOR 2501938(Ғ)-Т(ТХ).50 
Q306 8-729-046-97 TRANSISTOR 28D1938(F)-T(TX).SO 
0307 8-729-046-97 TRANSISTOR 28D1938(F)-T(TX).SO 
Q308 8-729-046-97 TRANSISTOR 28D1938(F)-T(TX).SO 
0309 8-729-027-31 TRANSISTOR DTA124EKA-T146 
0310 8-729-027-31 TRANSISTOR DTA124EKA-T146 


Remark 


Ref. No. Part No. Description 
0311 8-729-027-31 TRANSISTOR 
0312 8-729-901-00 TRANSISTOR 
0313 8-729-901-00 TRANSISTOR 
0314 8-729-901-00 TRANSISTOR 
Q321 8-729-024-91 TRANSISTOR 
0322 8-729-024-91 TRANSISTOR 
0323 8-729-024-91 TRANSISTOR 
Q324 8-729-024-91 TRANSISTOR 
0325 8-729-024-91 TRANSISTOR 
Q326 8-729-024-91 TRANSISTOR 
Q421 8-729-024-91 TRANSISTOR 
0422 8-729-037-13 TRANSISTOR 
0501 8-729-901-00 TRANSISTOR 
0502 8-729-027-31 TRANSISTOR 
Q503 8-729-901-00 TRANSISTOR 
0504 8-729-901-00 TRANSISTOR 
0505 8-729-027-31 TRANSISTOR 
0506 8-729-024-91 TRANSISTOR 
0507 8-729-027-44 TRANSISTOR 
Q801 8-729-024-91 TRANSISTOR 
Q803 8-729-027-24 TRANSISTOR 
0804 8-729-024-91 TRANSISTOR 
0805 8-729-024-91 TRANSISTOR 
0901 8-729-142-51 TRANSISTOR 
0902 8-729-024-91 TRANSISTOR 
0904 8-729-037-13 TRANSISTOR 
0905 8-729-027-43 TRANSISTOR 
0906 8-729-027-43 TRANSISTOR 
0907 8-729-037-13 TRANSISTOR 
Q908 8-729-027-43 TRANSISTOR 
0909 8-729-040-76 TRANSISTOR 
0910 8-729-027-43 TRANSISTOR 
Q941 8-729-024-91 TRANSISTOR 

< RESISTOR > 
R301 1-216-829-11 METAL CHIP 
R302 1-216-833-11 METAL CHIP 
R304 1-216-829-11 METAL CHIP 
R305 1-216-833-11 METAL CHIP 
R307 1-216-822-11 METAL CHIP 
R308 1-216-833-11 METAL CHIP 
R310 1-216-825-11 METAL CHIP 
R311 1-216-833-11 METAL CHIP 
R313 1-216-825-11 METAL CHIP 
R315 1-216-833-11 METAL CHIP 
R316 1-216-829-11 METAL CHIP 
R318 1-216-829-11 METAL CHIP 
R320 1-216-825-11 METAL CHIP 
R321 1-216-833-11 METAL CHIP 
R323 1-216-809-11 METAL CHIP 
R324 1-216-809-11 METAL CHIP 
R325 1-216-809-11 METAL CHIP 
R326 1-216-829-11 METAL CHIP 
R327 1-216-839-11 METAL CHIP 
R328 1-216-829-11 METAL CHIP 
R329 1-216-829-11 METAL CHIP 


HT-BE1/SA-WBE1/SS-BE1 


Remark Ref. No. Part No. Description 
DTA124EKA-T146 R330 1-216-829-11 METAL CHIP 
DTC124EK R331 1-216-864-11 SHORT CHIP 
DTC124EK R332 1-216-821-11 METAL CHIP 
DTC124EK ₪333 1-216-821-11 METAL CHIP 
2SC2712-GL-TE85L R334 1-216-864-11 SHORT CHIP 
28C2712-GL-TE85L R335 1-216-839-11 METAL CHIP 
2802712-GL-TE85L ₪336 1-216-821-11 METAL CHIP 
2802712-GL-TE85L ₪337 1-216-864-11 SHORT CHIP 
2SC2712-GL-TE85L R338 1-216-839-11 METAL CHIP 
2802712-GL-TE85L ₪339 1-216-821-11 METAL CHIP 
2802712-GL-TE85L R340 1-216-864-11 SHORT CHIP 
KTA1271Y R341 1-216-839-11 METAL CHIP 
DTC124EK ₪343 1-216-833-11 METAL CHIP 
DTA124EKA-T146 ₪345 1-216-833-11 METAL CHIP 
DTC124EK R348 1-216-821-11 METAL CHIP 
DTC124EK R349 1-216-864-11 SHORT CHIP 
DTA124EKA-T146 R350 1-216-839-11 METAL CHIP 
2802712-GL-TE85L R351 1-216-821-11 METAL CHIP 
DTC114TKA-T146 R352 1-216-845-11 METAL CHIP 
28C2712-GL-TE85L R353 1-216-836-11 METAL CHIP 
DTA114TKA-T146 R354 1-216-836-11 METAL CHIP 
2802712-GL-TE85L R355 1-216-864-11 SHORT CHIP 
2802712-GL-TE85L ₪356 1-216-845-11 METAL CHIP 
2SD1616A-TP-LK R358 1-216-825-11 METAL CHIP 
2SC2712-GL-TE85L R359 1-216-833-11 METAL CHIP 
(US,CND,MX) 
R360 1-216-845-11 METAL CHIP 
KTA1271Y R361 1-216-833-11 METAL CHIP 
DTC114EKA-T146 R362 1-216-825-11 METAL CHIP 
DTC114EKA-T146 (US,CND,MX) R363 1-216-845-11 METAL CHIP 
KTA1271Y R364 1-216-825-11 METAL CHIP 
DTC114EKA-T146 
R365 1-216-833-11 METAL CHIP 
KTA1273-Y-AT (US,CND,MX) R366 1-216-845-11 METAL CHIP 
DTC114EKA-T146 (US,CND,MX) ₪367 1-216-833-11 METAL CHIP 
2802712-GL-TE85L R368 1-216-825-11 METAL CHIP 
(AEP,UK,SP, MY) R369 1-216-845-11 METAL CHIP 
R370 1-216-825-11 METAL CHIP 
R371 1-216-833-11 METAL CHIP 
4.7K 596 1/10W 8372 1-216-845-11 METAL CHIP 
10K 5% 1/10W ₪373 1-216-833-11 METAL CHIP 
4.7K 5% 1/10W ₪374 1-216-825-11 METAL CHIP 
10K 5% 1/10W 
1.2K 5% 1/10W 8375 1-216-845-11 METAL CHIP 
₪376 1-216-829-11 METAL CHIP 
10K 5% 1/10W R377 1-216-841-11 METAL CHIP 
2.2K 5% 1/10W ₪378 1-216-841-11 METAL CHIP 
10K 5% 1/10W R381 1-216-833-11 METAL CHIP 
2.2K 5% 1/10W 
10K 5% 1/10W R383 1-216-837-11 METAL CHIP 
А384 1-216-833-11 METAL CHIP 
4.7K 596 1/10W R386 1-216-837-11 METAL CHIP 
4.7K 596 1/10W ₪388 1-216-841-11 METAL CHIP 
2.2K 596 1/10W R392 1-216-821-11 METAL CHIP 
10K 5% 1/10W 
100 5% 1/10W R393 1-216-821-11 METAL CHIP 
R394 1-216-821-11 METAL CHIP 
100 590 1/10W R395 1-216-821-11 METAL CHIP 
100 5% 1/10W R396 1-216-821-11 METAL CHIP 
4.7K 5% 1/10W ₪397 1-216-821-11 METAL CHIP 
33K 590 1/10W 
4.7K 5% 1/10W R398 1-216-821-11 METAL CHIP 
R401 1-216-853-11 METAL CHIP 
4.7K 5% 1/10W R402 1-216-821-11 METAL CHIP 


5% 


5% 
5% 


5% 
5% 


5% 
5% 


5% 
5% 
5% 
5% 


5% 
5% 
5% 
5% 


5% 


5% 
5% 
5% 


5% 
5% 
5% 
5% 
5% 


5% 
5% 
5% 
5% 
5% 


5% 
5% 
5% 
5% 
5% 


5% 
5% 
5% 
5% 
5% 


5% 
5% 
5% 
5% 
5% 


5% 
5% 
5% 
5% 
5% 


5% 
5% 
5% 


MAIN 


Remark 
1/10W 


1/10W 
1/10W 


1/10W 
1/10W 


1/10W 
1/10W 


140W 
1/10W 
1/10W 
1/10W 


1/10W 
1/10W 
1/10W 
140W 


140W 


1/10W 
1/10W 
1/10W 


140W 
1/10W 
1/10W 
1/10W 
1/10W 


1/10W 
1/10W 
1/10W 
1/10W 
1/10W 


1/10W 
1/10W 
1/10W 
1/10W 
140W 


1/10W 
1/10W 
1/10W 
1/10W 
1/10W 


1/10W 
1/10W 
140W 
1/10W 
1/10W 


140W 
1/10W 
1/10W 
1/10W 
140W 


1/10W 


1/10W 
1/10W 
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HT-BE1/SA-WBE1/SS-BE1 


MAIN 
Ref. No. Part No. Description Remark Ref. No. Part No. Description Remark 
R403 1-216-821-11 METAL CHIP 1K 596 1/10W R541 1-216-829-11 METAL CHIP 4.7K 5% 1/10W 
R404 1-216-853-11 METAL CHIP 470K 5% 1/10W R542 1-216-809-11 METAL CHIP 100 5% 1/10W 
R405 1-216-821-11 METAL CHIP 1K 5% 1/10W R543 1-216-813-11 METAL CHIP 220 5% 1/10W 
8406 1-216-853-11 METAL CHIP 470K 596 1/10W ₪544 1-216-833-11 METAL CHIP 10K 5% 1/10W 
R407 1-216-821-11 METAL CHIP 1K 5% 1/10W R545 1-216-809-11 METAL CHIP 100 5% 1/10W 
R408 1-216-853-11 METAL CHIP 470K 5% 1/10W ₪546 1-216-813-11 METAL CHIP 220 5% 1/10W 
R409 1-216-853-11 METAL CHIP 470K 5% 1/10W ₪547 1-216-833-11 METAL CHIP 10K 5% 1/10W 
₪410 1-216-821-11 METAL CHIP 1K 596 1/10W ₪548 1-216-833-11 METAL CHIP 10K 5% 1/10W 
R411 1-216-821-11 METAL CHIP 1K 5% 1/10W ₪549 1-216-829-11 METAL CHIP 4.7K 5% 1/10W 
R412 1-216-853-11 METAL CHIP 470K 5% 1/10W R556 1-216-849-11 METAL CHIP 220K 5% 1/10W 
R421 1-216-817-11 METAL CHIP 470 5% 1/10W R559 1-216-833-11 METAL CHIP 10K 596 1/10W 
8422 1-216-817-11 METAL CHIP 470 5% 1/10W R601 1-216-821-11 METAL CHIP 1K 596 1/10W 
R423 1-216-817-11 METAL CHIP 470 5% 1/10W ₪602 1-216-821-11 METAL CHIP 1K 5% 1/10W 
₪424 1-216-817-11 METAL CHIP 470 5% 1/10W R603 1-216-821-11 METAL CHIP 1K 5% 1/10W 
R425 1-216-817-11 METAL CHIP 470 5% 1/10W R605 1-216-864-11 SHORT CHIP 0 
₪426 1-216-817-11 METAL CHIP 470 5% 1/10W R606 1-216-864-11 SHORT CHIP 0 
8427 1-216-841-11 METAL CHIP 47K 596 1/10W R607 1-216-864-11 SHORT CHIP 0 
R428 1-216-809-11 METAL CHIP 100 5% 1/10W R608 1-216-864-11 SHORT CHIP 0 
8429 1-216-841-11 METAL CHIP 47K 5% 1/10W R609 1-216-809-11 METAL CHIP 100 5% 1/10W 
R501 1-216-809-11 METAL CHIP 100 5% 1/10W R610 1-216-821-11 METAL CHIP 1K 596 1/10W 
А502 1-216-857-11 METAL CHIP 1M 596 1/10W R611 1-216-864-11 SHORT CHIP 0 (US,CND,MX) 
R503 1-216-823-11 METAL CHIP 1.5K 596 1/10W R801 1-216-809-11 METAL CHIP 100 5% 1/10W 
R504 1-216-821-11 METAL CHIP 1K 5% 1/10W ₪802 1-216-809-11 METAL CHIP 100 5% 1/10W 
R505 1-216-833-11 METAL CHIP 10K 596 1/10W ₪803 1-216-809-11 METAL CHIP 100 5% 1/10W 
R506 1-216-833-11 METAL CHIP 10K 5% 1/10W ₪804 1-216-809-11 METAL CHIP 100 5% 1/10W 
₪507 1-216-809-11 METAL CHIP 100 5% 1/10W R805 1-216-857-11 METAL GHIP 1M 5% 1/10W 
8508 1-216-809-11 METAL CHIP 100 596 1/10W R806 1-216-833-11 METAL CHIP 10K 596 1/10W 
R509 1-216-826-11 METAL CHIP 2.7K 5% 1/10W R807 1-216-841-11 METAL CHIP 47K 596 1/10W 
₪510 1-216-821-11 METAL CHIP 1K 596 1/10W R808 1-216-809-11 METAL CHIP 100 5% 1/10W 
R511 1-216-841-11 METAL CHIP 47K 5% 1/10W ₪809 1-216-833-11 METAL CHIP 10K 596 1/10W 
R512 1-216-826-11 METAL CHIP 2.7K 5% 1/10W R810 1-216-845-11 METAL CHIP 100K 596 1/10W 
₪513 1-216-821-11 METAL CHIP 1K 596 1/10W R811 1-216-845-11 METAL CHIP 100K 5% 1/10W 
8514 1-216-841-11 METAL CHIP 47K 5% 1/10W ₪813 1-216-821-11 METAL CHIP 1K 596 1/10W 
₪515 1-216-801-11 METAL CHIP 22 596 1/10W R814 1-216-857-11 METAL CHIP 1M 596 1/10W 
R516 1-216-801-11 METAL CHIP 22 596 1/10W ₪815 1-216-809-11 METAL CHIP 100 596 1/10W 
8517 1-216-801-11 METAL CHIP 22 596 1/10W R816 1-216-809-11 METAL CHIP 100 5% 1/10W 
R518 1-216-833-11 METAL CHIP 10K 5% 1/10W R817 1-216-833-11 METAL CHIP 10K 5% 1/10W 
R520 1-216-833-11 METAL CHIP 10K 5% 1/10W R818 1-216-837-11 METAL CHIP 22K 596 1/10W 
R521 1-216-851-11 METAL CHIP 330K 5% 1/10W ₪819 1-216-833-11 METAL CHIP 10K 596 1/10W 
А522 1-216-851-11 METAL CHIP 330K 5% 1/10W R820 1-216-841-11 METAL CHIP 47K 596 1/10W 
R523 1-216-833-11 METAL CHIP 10K 596 1/10W R821 1-216-833-11 METAL CHIP 10K 5% 1/10W 
₪524 1-216-849-11 METAL CHIP 220K 5% 1/10W R822 1-216-845-11 METAL CHIP 100K 596 1/10W 
R525 1-216-833-11 METAL CHIP 10K 5% 1/10W (US,CND,MX) 
R526 1-216-833-11 METAL CHIP 10K 596 1/10W R823 1-216-845-11 METAL CHIP 100K 5% 1/10W 
R527 1-216-833-11 METAL CHIP 10K 596 1/10W R824 1-216-833-11 METAL CHIP 10K 5% 1/10W 
R826 1-216-833-11 METAL CHIP 10K 5% 1/10W 
R528 1-216-829-11 METAL CHIP 4.7K 5% 1/10W 
R529 1-216-829-11 METAL CHIP 4.7K 5% 1/10W R827 1-216-809-11 METAL CHIP 100 596 1/10W 
R530 1-216-833-11 METAL CHIP 10K 596 1/10W ₪828 1-216-809-11 METAL CHIP 100 5% 1/10W 
R531 1-216-829-11 METAL CHIP 4.7K 5% 1/10W R829 1-216-809-11 METAL CHIP 100 5% 1/10W 
R532 1-216-813-11 METAL CHIP 220 5% 1/10W R830 1-216-809-11 METAL CHIP 100 5% 1/10W 
R831 1-216-809-11 METAL CHIP 100 5% 1/10W 
R533 1-216-809-11 METAL CHIP 100 596 1/10W 
R534 1-216-833-11 METAL CHIP 10K 596 1/10W R832 1-216-809-11 METAL CHIP 100 596 1/10W 
R535 1-216-833-11 METAL CHIP 10K 596 1/10W R833 1-216-809-11 METAL CHIP 100 596 1/10W 
R536 1-216-813-11 METAL CHIP 220 5% 1/10W R834 1-216-829-11 METAL CHIP 4.7K 5% 1/10W 
R537 1-216-809-11 METAL CHIP 100 596 1/10W R835 1-216-833-11 METAL CHIP 10K 5% 1/10W 
R836 1-216-837-11 METAL CHIP 22K 5% 1/10W 
R538 1-216-829-11 METAL CHIP 4.7K 5% 1/10W 
R539 1-216-833-11 METAL CHIP 10K 596 1/10W R837 1-216-821-11 METAL CHIP 1K 596 1/10W 
R540 1-216-833-11 METAL CHIP 10K 596 1/10W R838 1-216-829-11 METAL CHIP 4.7K 5% 1/10W 
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Ref. No. Part No. Description 
R839 1-216-809-11 METAL CHIP 
R840 1-216-809-11 METAL CHIP 
R841 1-216-809-11 METAL CHIP 
R842 1-216-809-11 METAL CHIP 
R843 1-216-809-11 METAL CHIP 
R845 1-216-857-11 METAL CHIP 
R846 1-216-821-11 METAL CHIP 
R847 1-216-821-11 METAL CHIP 
R848 1-216-864-11 SHORT CHIP 
R849 1-216-809-11 METAL CHIP 
R850 1-216-809-11 METAL CHIP 
R851 1-216-809-11 METAL CHIP 
R852 1-216-821-11 METAL CHIP 
R853 1-216-833-11 METAL CHIP 
R854 1-216-864-11 SHORT CHIP 
R855 1-216-809-11 METAL CHIP 
R856 1-216-845-11 METAL CHIP 
R857 1-216-833-11 METAL CHIP 
R858 1-216-833-11 METAL CHIP 
R859 1-216-821-11 METAL CHIP 
R860 1-216-821-11 METAL CHIP 
R861 1-216-821-11 METAL CHIP 
R862 1-216-809-11 METAL CHIP 
R863 1-216-809-11 METAL CHIP 
R864 1-216-809-11 METAL CHIP 
R865 1-216-821-11 METAL CHIP 
R866 1-216-821-11 METAL CHIP 
R867 1-216-821-11 METAL CHIP 
R868 1-216-821-11 METAL CHIP 
R869 1-216-821-11 METAL CHIP 
R870 1-216-821-11 METAL CHIP 
R871 1-216-821-11 METAL CHIP 
R872 1-216-821-11 METAL CHIP 
R873 1-216-821-11 METAL CHIP 
R874 1-216-809-11 METAL CHIP 
R875 1-216-809-11 METAL CHIP 
R876 1-216-821-11 METAL CHIP 
R877 1-216-821-11 METAL CHIP 
R878 1-216-821-11 METAL CHIP 
R879 1-216-821-11 METAL CHIP 
R880 1-216-809-11 METAL CHIP 
R881 1-216-821-11 METAL CHIP 
R882 1-216-821-11 METAL CHIP 
R883 1-216-821-11 METAL CHIP 
R884 1-216-845-11 METAL CHIP 
R885 1-216-845-11 METAL CHIP 
R886 1-216-845-11 METAL CHIP 
R887 1-216-845-11 METAL CHIP 
R888 1-216-821-11 METAL CHIP 
R889 1-216-845-11 METAL CHIP 
R890 1-216-845-11 METAL CHIP 
R891 1-216-845-11 METAL CHIP 
R892 1-216-864-11 SHORT CHIP 
R893 1-216-845-11 METAL CHIP 
R894 1-216-845-11 METAL CHIP 
R895 1-216-841-11 METAL CHIP 
R896 1-216-853-11 METAL CHIP 
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HT-BE1/SA-WBE1/SS-BE1 


MAIN 
Remark Ref. No. Part No. Description Remark 
1/10W R897 1-216-845-11 METAL CHIP 100K 596 1/10W 
1/10W (AEP,UK,SP,MY) 
1/10W R899 1-216-821-11 METAL CHIP 1K 5% 1/10W 
1/10W AR900 1-216-361-61 METAL OXIDE 0.22 5% 2W F 
1/10W (US,CND,MX) 
AR900 1-216-363-00 METAL OXIDE 0.33 596 2W F 
1/10W (AEP,UK,SP,MY) 
1/10W R901 1-249-415-11 CARBON 680 5% 1/4W 
1/10W 
AR903 1-216-361-61 METAL OXIDE 0.22 5% 2W F 
1/10W (US,CND,MX) 
AR903 1-216-365-00 METAL OXIDE 0.47 5% 2W F 
1/10W (AEP,UK,SP,MY) 
1/10W R907 1-249-425-11 CARBON 4.7K 5% 1/4W 
1/10W AR908 1-215-903-11 METAL OXIDE 68K 5% 2W 
1/10W AR909 1-202-837-00 SOLID 82K 10%  1/2W F 
R911 1-249-422-11 CARBON 2.7K 5% 1/4W 
1/10W R912 1-249-426-11 CARBON 5.6K 5% 1/4W 
1/10W R913 1-249-389-11 CARBON 4.7 5% 1/4W 
1/10W R914 1-216-826-11 METAL CHIP 2.7K 5% 1/10W 
1/10W ₪915 1-216-825-11 METAL CHIP 2.2K 5% 1/10W 
1/10W (US,CND,MX) 
1/10W R916 1-216-829-11 METAL CHIP 4.7K 5% 1/10W 
1/10W (US,CND,MX) 
1/10W ₪917 1-249-413-11 CARBON 470 5% 1/4W 
1/10W R918 1-249-409-11 CARBON 220 5% 1/4W 
1/10W R919 1-215-445-00 METAL 10K 1% 1/4W 
₪920 1-215-433-00 METAL 3.3K 1% 1/4W 
1/10W 
1/10W R921 1-216-839-11 METAL CHIP 33K 5% 1/10W 
1/10W (US,CND,MX) 
1/10W R922 1-216-849-11 METAL CHIP 220K 5% 1/10W 
1/10W (US,CND,MX) 
R923 1-247-807-31 CARBON 100 596 1/4W 
1/10W (US,CND,MX) 
1/10W R925 1-216-821-11 METAL CHIP 1K 5% 1/10W 
1/10W R926 1-216-813-11 METAL CHIP 220 5% 1/10W 
1/10W 
1/10W R927 1-216-833-11 METAL CHIP 10K 5% 1/10W 
R928 1-216-825-11 METAL CHIP 2.2K 5% 1/10W 
1/10W R929 1-216-833-11 METAL CHIP 10K 5% 1/10W 
1/10W (US,CND,MX) 
1/10W AR930 1-219-237-11 SOLID 3.3M 20% 1/2W F 
1/10W R931 1-216-821-11 METAL CHIP 1K 5% 1/10W 
1/10W (US,CND,MX) 
1/10W ₪932 1-216-813-11 METAL CHIP 220 5% 1/10W 
1/10W R933 1-216-825-11 METAL CHIP 2.2K 5% 1/10W 
1/10W R934 1-249-409-11 CARBON 220 5% 1/4W 
1/10W 8935 1-249-409-11 CARBON 220 5% 1/4W 
1/10W ₪937 1-216-864-11 SHORT CHIP 0 (AEPUK,SP.MY) 
1/10W R941 1-216-793-11 METAL CHIP 4.7 5% 1/10W 
1/10W (AEP,UK,SP,MY) 
1/10W R942 1-216-825-11 METAL CHIP 2.2K 596 1/10W 
1/10W (AEP,UK,SP,MY) 
1/10W 
< RELAY > 
1/10W 
1/10W ARY901 1-755-332-11 RELAY (AEPUK,SP,MV) 
1/10W < TRANSFORMER > 
1/10W 
AT901 1-437-732-11 TRANSFORMER, POWER (US,CND,MX) 
1/10W AT901 1-437-733-11 TRANSFORMER, POWER (AEP,UK,SP,MV) 
1/10W AT902 1-437-251-11 TRANSFORMER, POWER (AEP,UK,SP,MV) 
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HT-BE1/SA-WBE1/SS-BE1 


MAIN 
Ref. No. Part No. Description 
< THERMISTOR > 
ATH901 1-803-806-31 THERMISTOR, NTC 
< VIBRATOR > 
X501 1-567-865-11 VIBRATOR, CRYSTAL (12MHz) 
X801 1-767-922-11 VIBRATOR, CERAMIC (16MHz) 
X803 1-795-126-21 VIBRATOR, CRYSTAL (12.288MHz) 
X804 1-795-363-21 VIBRATOR, CERAMIC (13.5MHz) 


16 


Remark 


MEMO 


HT-BE1/SA-WBE1/SS-BE1 
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HT-BE1/SA-WBE1/SS-BE1 


REVISION HISTORY 


Clicking the version allows you to jump to the revised page. 
Also, clicking the version at the upper on the revised page allows you to jump to the next revised page. 


Description of Revision 


2002. 05 New 


2002. 11 Addition of BOLT FIX (Ref. No. 17) (SPM-02106) 


2003. 08 Part number correction of Ref. No. 55. (SPM-03068) 


2 Part number change of the MAIN BOARD, COMPLETE. 
005. 05 Change the MAIN BOARD of SA-WBEI. (SPM-05024, ECN-TAC12483) 


